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Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten 
(EMVG) 


A. Zielsetzung 

Der Gesetzentwurf soll das heute gültige Gesetz über die elektro- 
magnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) vom 30. August 
1995 ersetzen. 

Eine Neufassung ist erforderlich, da die vollständige Umsetzung 
der EMV-Richtlinie 89/336/EWG, die Anpassung an den Leit- 
faden zur EMV-Richtlinie und neue Erkenntnisse umfangreiche 
Änderungen und Erweiterungen erfordern. 

Mit dem Gesetzentwurf sollen bisher fehlende Verordnungs- 
ermächtigungen ergänzt werden. 


B. Lösung 

Erstmals mußte das EMVG im Jahre 1995 geändert werden, um 
den Vorgaben von EG-Richtlinien zur Änderung der EMV-Richt- 
linie 89/336/EWG zu folgen. Das hierzu erlassene 1. EMVGÄndG 
beschränkte sich aus Termingründen hauptsächlich auf die Um- 
setzung der Vorgaben der Richtlinien. Die damals bekannten Kri- 
tikpunkte wurden zurückgestellt und werden jetzt aufgegriffen. 

Durch den Gesetzentwurf werden Verordnungsermächtigungen 
zur Regelung 

“ der Anerkennung zuständiger Stellen, 

■“ der Beleihung benannter Stellen und 

- der Durchführung von Maßnahmen zur Ermittlung und Beseiti- 
gung elektromagnetischer Unverträglichkeiten 

geschaffen. 

Wegen der umfangreichen Änderungen ist eine Neufassung er- 
forderlich. 
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C. Alternativen 

Keine 


D. Kosten der öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Durch das Gesetz werden die Haushalte des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden nicht belastet. 

2. Vollzugsaufwand 

Über die Erhebung von Gebühren und kostendeckenden Beiträ- 
gen für öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz wird zunün- 
dest etue Kostendeckung der Reguherungsbehörde erreicht. 

Die Haushalte des Bundes, der Länder und der Gemeinden wer- 
den nicht belastet. 

Werden Aufgaben zuständiger oder benannter Stellen von Pri- 
vaten wahrgenommen, ist der Personal- und Sachaufwand ent- 
sprechend zu reduzieren. 


E. Sonstige Kosten 

Die Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen der Regulie- 
rungsbehörde werden sich gegenüber den durch das geltende 
EMVG entstehenden Kosten für die betroffene Wirtschaft voraus- 
sichtiich nicht verändern. 

Die Wirtschaftsverbände und Unternehmen, auch der mittelstän- 
dischen Industrie, siud zu der Neufassimg des EMVG um Stel- 
lungnahme gebeten worden. Aufgrund der Neufassung des Ge- 
setzes haben sich ketue von den Unternehmen angesprochenen 
kostenrelevanten Änderungen ergeben. Auswirkungen auf die 
Etuzelpreise und das Preisniveau, iusbesondere auf das Verbrau- 
cherpreisniveau, gegenüber dem geltenden Gesetz süid somit 
durch die Änderungen nicht zu erwarten. 
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Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundeskanzler Bonn, den 20. Mai 1998 

03 1 (323) - 962 00 - El 5/98 


An die 

Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 


Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit 
von Geräten (EMVG) 

mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 
Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft. 

Der Bundesrat hat in seiner 725. Sitzung am 8. Mai 1998 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersicht- 
lich Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 


Dr. Helmut Kohl 
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Entwurf eines Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten 
(EMVG)*) 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos- 
sen: 

ERSTER ABSCHNITT 
Allgemeines 

§1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Geräte, die elektromagne- 
tische Störungen verursachen können oder deren Be- 
trieb durch diese Störungen beeinträchtigt werden 
kann. Es regelt das Inverkehrbringen, Weitergeben, 
Ausstellen, Inbetriebnehmen und Betreiben solcher 
Geräte. 

(2) Dieses Gesetz regelt ferner die Aufklärung und 
die Maßnahmen zur Behebung elektromagnetischer 
Unverträghchkeiten, auch soweit diese in Zusam- 
menhang mit der Ab Strahlung oder Aussendung von 
Nutzfrequenzen stehen, Satz 1 gilt auch für Geräte, 
deren Inverkehrbringen, Weitergeben, Ausstellen, 
Inbetriebnehmen und Betreiben in anderen Rechts- 
vorschriften geregelt wird. 

(3) Dieses Gesetz güt nicht für Geräte, welche 
ausschließhch dazu bestimmt sind, als Waffen, Muni- 
tion und Verteidigungsmaterial im Sinne von Ar- 
tikel 223 Abs. 1 Buchstabe b des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft verwen- 
det zu werden. 

§2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes 

1. ist Hersteller diejenige natürhche oder juristische 
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die 


*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 89/336/ 
EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektroma- 
gnetische Verträglichkeit (ABI. EG Nr. L 139 S. 19), der Richt- 
linie 92/31/EWG des Rates vom 28. April 1992 zur Änderung 
der Richtlinie 89/336/EWG zur Angleichung der Rechtsvor- 
schriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische 
Verträglichkeit (ABI. EG Nr. L 126 S. 11), der Artikel 5 und 14 
der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 zur 
Änderung der Richtlinie 89/336/EWG zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektroma- 
gnetische Verträglichkeit (ABI. EG Nr. L 220 S. 1, 7, 22), des 
Artikels 9 Abs. 4 der Richtlinie 91/263/EWG des Rates vom 
29. April 1991 zur Angleichimg der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Telekommunikationsendeinrichtungen 
einschließlich der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konfor- 
mität (ABI. EG Nr. L 128 S. 1, 5) und des Artikels 8 Abs. 3 der 
Richtlinie 93/97/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 zur 
Ergänzung der Richtlinie 91/263/EWG hinsichtlich Satelli- 
tenfunkanlagen (ABI. EG Nr. L 290 S. 1, 5). 


für den Entwurf oder die Fertigung eines 
der Richtlinie 89/336/EWG des Rates vom 3. Mai 
1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitghedstaaten über die elektromagnetische Ver- 
träghchkeit (ABI. EG Nr. L 139 S. 19), der Richt- 
linie 92/31/EWG des Rates vom 28. April 1992 zur 
Änderung der Richtlinie 89/336/EWG zur Anglei- 
chung der Rechtsvorschriften der Mitghedstaaten 
über die elektromagnetische Verträghchkeit (ABI. 
EG Nr. L 126 S. 1 1), der Artikel 5 und 14 der Richt- 
linie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juh 1993 zur 
Änderung der Richtlinie 89/336/EWG zur Anglei- 
chung der Rechtsvorschriften der Mitghedstaaten 
über die elektromagnetische Verträghchkeit (ABI. 
EG Nr. L 220 S. 1, 7, 22), des Artikels 9 Abs. 4 der 
Richtlinie 91/263/EWG des Rates vom 29. April 
1991 zur Angleichimg der Rechtsvorschriften der 
Mitghedstaaten über Telekommunikationsendein- 
richtungen einschheßhch der gegenseitigen An- 
erkennung ihrer Konformität (ABI. EG Nr. L 128 
S. 1, 5) oder des Artikels 8 Abs. 3 der Richtlinie 
93/97/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 zur 
Ergänzung der Richtlinie 91/263/EWG hinsichthch 
Satelhtenfunkanlagen (ABI. EG Nr. L 290 S. 1, 5), 
unterhegenden Gerätes verantworthch ist oder die 
sich durch das Anbringen ihres Namens, ihrer 
Marke oder eines anderen unterscheidungskräfti- 
gen Kennzeichens als HersteUer ausgibt; Herstel- 
ler ist auch, wer aus bereits gefertigten Endpro- 
dukten ein neues Gerät hersteUt oder wer ein 
Gerät verändert, umbaut oder anpaßt; 

2. ist Inverkehrbringen das erstmahge entgelthche 
oder unentgelthche BereitsteUen eines der Richt- 
linie 89/336/EWG unterhegenden Gerätes im 
Markt der Mitghedstaaten der Europäischen 
Union und der anderen Vertragsstaaten des Ab- 
kommens über den Europäischen Wirtschafts- 
raum zum Zwecke seines Vertriebs oder seines 
Betriebs auf dem Gebiet eines dieser Staaten; das 
Inverkehrbringen bezieht sich dabei auf jedes 
einzelne Gerät, auf das dieses Gesetz Anwen- 
dung findet, unabhängig vom Fertigungszeit- 
punkt und -ort und davon, ob es in Einzel- oder 
Serienfertigung hergesteUt wurde; Inverkehr- 
bringen ist nicht das AufsteUen und Vorführen 
eines Gerätes auf AussteUungen und Messen; 

3. sind Geräte alle elektrischen und elektronischen 
Apparate, Systeme, Anlagen und Netze, die 
elektrische oder elektronische Bauteile enthal- 
ten; insbesondere sind hierunter die in Anlage I 
genannten Geräte zu verstehen; 

4. ist ein Apparat ein Endprodukt nüt einer eigen- 
ständigen Funktion; er besitzt ein eigenes Ge- 
häuse und gegebenenfaUs für Endbenutzer ge- 
bräuchhche Verbindungen; 
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5. ist ein System eine Kombination aus mehreren 
Apparaten oder gegebenenfalls elektrischen 
oder elektronischen Bauteilen, die vom selben 
Hersteller so entwickelt, hergestellt oder zusam- 
mengestellt wurden, daß diese Bestandteile nach 
vorschriftsmäßiger Installierung miteinander eine 
bestimmte Aufgabe erfüllen; ein System wird als 
eine funktionelle Einheit in Verkehr gebracht; 

6. ist eine Anlage eine Zusammenschaltung von 
Apparaten, Systemen oder elektrischen oder 
elektronischen Bauteilen an einem gegebenen 
Ort derart, daß diese Bestandteile miteinander 
eine bestimmte Aufgabe erfüllen; die Bestand- 
teile müssen nicht als eine funktionelle oder 
kommerzielle Einheit in Verkehr gebracht wer- 
den; 

7. ist ein Netz eine Zusammenfassung von meh- 
reren Übertragungsstrecken, die an einzelnen 
Punkten elektrisch oder optisch mittels einer An- 
lage, eines Systems, eines Apparates oder eines 
Bauteils verbunden sind; 

8. ist elektromagnetische Störung jede elektro- 
magnetische Erscheinung, die die Funktion eines 
Gerätes beeinträchtigen könnte; eine elektroma- 
gnetische Störung kann elektromagnetisches 
Rauschen, ein unerwünschtes Signal oder eine 
Veränderung des Ausbreitungsmediums selbst 
sein; 

9. ist elektromagnetische Verträglichkeit die Fähig- 
keit eines Gerätes, in der elektromagnetischen 
Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne da- 
bei selbst elektromagnetische Störungen zu 
verursachen, die für andere in dieser Umwelt 
vorhandene Geräte unannehmbar wären; 

10. ist zuständige Stelle die Stelle, die technische 
Berichte oder Bescheinigungen im Sinne des § 4 
Abs. 2 über die Einhaltung der Schutzanforde- 
rungen anerkennt oder ausstellt und hierzu von 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom- 
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
anerkannt ist; 

11. ist EG -Baumusterbescheinigung das Dokument, 
in dem eine benannte Stelle im Sinne der 
Nummer 12 bei Sendefunkgeräten bescheinigt, 
daß der geprüfte Gerätetyp den auf das jeweilige 
Gerät anwendbaren Bestimmungen über die 
elektromagnetische Verträglichkeit entspricht; 

12. ist benannte Stelle die Stelle, die für Sendefunk- 
geräte nach den Bestimmungen des § 5 Abs. 1 
EG-Baumusterbescheinigungen über die Einhal- 
tung der Schutzanforderungen ausstellt und hier- 
zu von einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab- 
kommens über den Europäischen Wirtschafts- 
raum beauftragt ist und der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften sowie den ande- 
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
den anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum durch 
den betreffenden Mitgliedstaat oder Vertrags- 
staat benannt ist; 


13. sind Senderbetreiber diejenigen, denen zum Be- 
treiben von Sendefunkgeräten oder Funknetzen 
Frequenzen zugeteilt sind; 

14. sind Sendefunkgeräte Geräte, die Funkwellen 
für den Funkverkehr von Funkdiensten oder 
Funkanwendungen aussenden. 


ZWEITER ABSCHNITT 

Schutzanforderungen, Konformitätsnachweis 

§3 

Schutzanforderungen 

(1) Geräte müssen so beschaffen sein, daß bei 
vorschriftsmäßiger Installierung, angemessener War- 
tung und bestimmungsgemäßem Betrieb gemäß den 
Angaben des Herstellers in der Gebrauchsanwei- 
sung 

1. die Erzeugung elektromagnetischer Störungen so- 
weit begrenzt wird, daß ein bestimmungsgemäßer 
Betrieb von Funk- und Telekommunikationsgerä- 
ten sowie sonstigen Geräten möglich ist, 

2. die Geräte eine angemessene Festigkeit gegen 
elektromagnetische Störungen aufweisen, so daß 
ein bestimmungsgemäßer Betrieb möglich ist. 

Die wesentiichen Schutzanforderungen sind in An- 
lage I wiedergegeben. 

(2) Das Einhalten der Schutzanfordenmgen wird 
vermutet für Geräte, die übereinstimmen 

1. mit den auf das jeweüige Gerät anwendbaren har- 
monisierten europäischen Normen, deren Fund- 
stellen im Amtsblatt der Europäischen Gemein- 
schaften veröffentlicht wurden; diese Normen wer- 
den in DINA/^DE -Normen umgesetzt und ihre 
Fundstellen im Amtsblatt der Regulierungsbehör- 
de für Telekommunikation und Post veröffentiicht 
oder 

2. mit den auf das jeweilige Gerät anwendbaren 
nationalen iSlormen der Mitgliedstaaten der Euro- 
päischen Union oder anderer Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts- 
raum für Bereiche, in denen keine harmonisierten 
europäischen Normen bestehen; Voraussetzung 
dafür ist die Anerkennung der betreffenden Nor- 
men nach dem in Artikel 7 der Richtlinie 89/336/ 
EWG vorgesehenen Verfahren; die Fundstellen 
der Normen werden im Amtsblatt der Regulie- 
rungsbehörde für Telekommunikation und Post 
veröffentiicht. 

(3) Bei Geräten, bei denen der Hersteller die in 
Absatz 2 genannten Normen nicht oder nur teilweise 
angewandt hat oder für die keine solchen Normen 
vorhanden sind, gelten die Schutzanforderungen als 
eingehalten, wenn dies durch einen der folgenden 
Nachweise bestätigt ist: 

1. durch den in § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 genannten 
technischen Bericht oder 

2. durch die dort genannte Bescheinigung einer zu- 
ständigen Stelle. 
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§4 

Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichnung, 
Angaben zum bestimmungsgemäßen Betrieb 
und Betreiben von Geräten 

(1) Geräte, bei denen der Hersteller die in § 3 
Abs. 2 genannten Nonnen angewandt hat, dürfen 
nur dann in Verkehr gebracht, gewerbsmäßig weiter- 
gegeben oder in Betrieb genommen werden, wenn 
der Hersteller oder sein Bevollmächtigter mit Nieder- 
lassung in einem Mitghedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom- 
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

1. die Übereinstimmung des Gerätes mit den Vor- 
schriften dieses Gesetzes durch eine EG-Konfor- 
mitätserklärung nach Anlage II erklärt hat, 

2. die CE-Kennzeichnung nach Anlage II auf dem 
Gerät oder, wenn dies nicht mögüch ist, auf der 
Verkaufsverpackung, der Gebrauchsanweisung 
oder dem Garantieschein angebracht hat, 

3. den Aussteller der EG-Konformitätserklärung in 
Verbindung mit der CE-Kennzeichnung auf dem 
Gerät oder, wenn dies nicht mögüch ist, auf der 
Vefkaufsverpackung, der Gebrauchsanweisung 
oder dem Garantieschein angegeben hat, 

4. folgende Angaben für den bestimmungsgemäßen 
Betrieb des Gerätes in der beigefügten Ge- 
brauchsanweisung gemacht hat: 

a) Hinweise auf Voraussetzungen für den bestim- 
mungsgemäßen Betrieb; 

b) Hinweise auf Einschränkungen, wenn das Ge- 
rät nicht für alle elektromagnetischen Umge- 
bungsbedingungen geeignet ist; 

c) Anweisungen zur Installation, soweit sie für die 
elektromagnetische Verträgüchkeit erforderüch 
sind; 

d) Hinweise zum Umfang imd zur Häufigkeit von 
Wartimgsmaßnahmen, soweit diese zur dauer- 
haften Aufrechterhaltung der elektromagneti- 
schen Verträgüchkeit erforderüch sind und 

5. die Hinweise nach Nummer 4 Buchstabe b auch 
auf der Verkaufsverpackimg angebracht hat. 

Verantwortüch dafür, daß Satz 1 Nr. 1 bis 5 erfüQt 
sind, ist derjenige, der das Gerät in einem Mitgüed- 
staat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkoimnens über den Europäi- 
schen Wirtschaftsraum in Verkehr bringt. Ist weder 
der HersteUer noch sein Bevollmächtigter in einem 
Mitghedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen, so 
hat der Importeur ansteUe der Angaben gemäß Satz 1 
Nr. 3 seinen Firmennamen imd Firmensitz anzu- 
geben. 

(2) Geräte, bei denen der HersteUer die in § 3 
Abs. 2 genannten Nonnen nicht oder nur teüweise 
angewandt hat oder für die keine solchen Normen 
vorhanden sind, dürfen nur in Verkehr gebracht, ge- 
werbsmäßig weitergegeben oder in Betrieb genom- 


men werden, wenn eine technische Dokumentation 
mit folgendem Inhalt ersteUt wird: 

1. eine Beschreibung des Gerätes, 

2. eine Beschreibung der Maßnahmen, die die Über- 
einstimmung mit den Schutzanforderungen ge- 
währleisten imd 

3. einen technischen Bericht oder eine Bescheini- 
gung, die die Einhaltung der Schutzanforderun- 
gen bestätigen; der technische Bericht darf nur 
von einer zuständigen SteUe anerkannt oder aus- 
gesteUt, die Bescheinigung nur von einer solchen 
SteUe ausgesteUt sein; die Bescheinigung soU die 
Bezeichnung „Bescheinigung einer zuständigen 
SteUe im Sinne des § 4 Abs. 2 EMVG bzw. des 
Artikels 10 Abs. 2 der Richtlinie 89/336/EWG" 
tragen. 

Die Übereinstimmung der Geräte mit dem in der 
technischen Dokumentation beschriebenen Gerät so- 
wie mit den Vorschriften dieses Gesetzes ist vom Her- 
steUer oder seinem Bevollmächtigten mit Niederlas- 
sung in einem Mitghedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum durch die 
EG-Konformitätserklärung nach Anlage II zu erklä- 
ren. Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5, Satz 2 und 3 sind an- 
züwenden. 

(3) Die EG-Konfomütätserklärung und die techni- 
sche Dokumentation nach Absatz 2 sind von demje- 
nigen, der die Geräte in Verkehr gebracht hat, nach 
dem Inverkehrbringen zehn Jahre lang für die Regu- 
üerungsbehörde aufzubewahren. 

(4) Die Geräte, ihre Verkaufsverpackungen, ihre 
Gebrauchsanweisung und ihr Garantieschein dürfen 
nur mit der CE-Kennzeichnung versehen werden, 
w;enn die Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2 vor- 
üegen. Kennzeichnungen, durch die Dritte hinsicht- 
üch der Bedeutung und des Schriftbüdes der CE- 
Kennzeichnung irregeführt werden könnten, dürfen 
nicht angebracht werden. Andere Kennzeichnungen 
dürfen nur angebracht werden, sofern sie die Sicht- 
barkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht 
beeinträchtigen. 

(5) Geräte dürfen nur betrieben werden, wenn sie 

1. gemäß Absatz 1 oder 2 oder § 5 Abs. 1 in Verkehr 
gebracht wurden oder 

2. gemäß § 6 Abs. 3 bis 8 oder 9 Satz 2 hergesteUt 
oder in Verkehr gebracht wurden 

und die Angaben zum bestimmungsgemäßen Betrieb 
eingehalten werden. 

(6) Wer ein Gerät an eine andere Person weitergibt, 
hat auch zugleich die Informationen zum bestim- 
mungsgemäßen Betrieb an sie weiterzugeben. 

(7) Unberührt bleiben Vorschriften, die andere An- 
forderungen an das Inverkehrbringen, AussteUen 
oder Betreiben von Geräten steUen als die der elek- 
tromagnetischen Verträgüchkeit nach diesem Ge- 
setz. 
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§5 

Sendefimkgeräte 

(1) Sendefunkgeräte dürfen nur dann in Verkehr 
gebracht, gewerbsmäßig weitergegeben oder in Be- 
trieb genommen werden, wenn dem Hersteller oder 
seinem Bevollmächtigten von einer benannten Stelle 
eine EG -Baumusterbescheinigung ausgestellt wurde. 
Bei Sendefunkgeräten, bei denen der Hersteller die 
in § 3 Abs. 2 genannten Normen nicht oder nur teil- 
weise angewandt hat oder für die keine solchen Nor- 
men vorhanden sind, gilt das Verfahren nach § 4 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2. Die technische Dokumenta- 
tion muß die EG -Baumusterbescheinigung enthalten. 
Die Übereinstimmung der Sendefimkgeräte nüt dem 
bei der benannten Stelle vorgestellten Baumuster 
sowie mit den Vorschriften dieses Gesetzes ist vom 
Hersteller oder seinem Bevollmächtigten nüt Nieder- 
lassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom- 
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum durch 
eine EG-Konformitätserklärung nach Anlage II zu 
bestätigen. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5, Satz 2 xmd 3 
gilt entsprechend. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1, die EG-Bau- 
musterbescheinigung einzuholen, gilt nicht für 
Sendefunkgeräte, die 

1. erfaßt werden von der Richtlinie 91/263/EWG des 
Rates vom 29. April 1991 zur Angleichimg der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Tele- 
kommunikationsendeinrichtungen einschließlich 
der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität 
(ABI. EG Nr. L 128 S. 1) oder von der Richtlinie 
93/97/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 zur 
Ergänzung der Richtlinie 91/263/EWG hinsichtlich 
Satellitenfunkanlagen (ABI. EG Nr. L 290 S. 1) 
oder 

2. Funkwellen mit Frequenzen von mehr als 3 000 
GHz aussenden oder 

3. im Handel erhältlich imd ausschheßUch für Funk- 
amateure im Sinne des § 2 Nr. 2 des Amateurfunk- 
gesetzes vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494) her- 
gestellt imd bestimmt sind. 

Auf solche Sendefimkgeräte ist § 4 Abs. 1 oder 2 an- 
zuwenden. 

(3) Für die Aufbewahrung der EG-Konformitäts- 
erklänmg, der EG-Baumusterbescheinigung und der 
technischen Dokumentation nach Absatz 1 gilt § 4 
Abs. 3 entsprechend. 

§6 

Ausnahmen und besondere Festlegungen 

(1) Während der Entwicklung, Erprobung und In- 
stallation von Geräten sind vom Hersteller Vorkeh- 
rungen zu treffen, um elektromagnetische Störungen 
Dritter zu vermeiden, auch soweit die Störungen in 
Zusammenhang mit der Abstrahlung oder Aussen- 
dung von Nutzfrequenzen stehen. 


(2) Auf Ausstellungen und Messen dürfen Herstel- 
ler, ihre Bevollmächtigten oder Importeure Geräte, 
die den Schutzanforderungen nach § 3 Abs. 1 nicht 
entsprechen, auf eigene Verantwortung aufstellen 
und vorführen. Die ün Satz 1 bezeichneten Verant- 
wortlichen haben die Geräte für die Dauer der Aus- 
stellung mit einem Hinweis hierauf zu versehen. Ver- 
ursachen diese Geräte elektromagnetische Störun- 
gen, auch soweit diese in Zusammenhang mit der 
Abstrahlung oder Aussendung von Nutzfrequenzen 
stehen, müssen die in Satz 1 genannten Verantwort- 
lichen unverzüglich geeignete Maßnahmen zu deren 
Beseitigung treffen. 

(3) Elektrische oder elektronische Bauteile sind wie 
Geräte zu behandeln, wenn sie 

1. eine eigenständige Funktion besitzen, 

2. einzeln als eine Einheit in Verkehr gebracht wer- 
den und 

3. von einer nicht auf dem Gebiet der elektromagne- 
tischen Verträglichkeit fachkundigen Person unmit- 
telbar genutzt werden können, ohne daß weitere 
Anpassungen erforderlich sind, ausgenommen für 
den Betrieb des Bauteils eventuell notwendige 
vorbereitete Einstellungen oder Verbindungen. 

(4) Serienmäßig vorbereitete Baukästen und Bau- 
teiiezusammenstellungen sind wie Geräte zu behan- 
deln, wenn sie nach der Montage eine eigenständige 
Funktion erfüllen. 

(5) Geräte, die der Hersteller selbst herstellt und 
ausschheßUch in eigenen Räumen betreibt, müssen 
die Schutzanforderungen nach § 3 Abs. 1 einhalten. 
§ 4 Abs. 1, 2 und 6 und § 5 Abs. 1 finden keine An- 
wendung. 

(6) Für Anlagen, bei denen die verwendeten Appa- 
rate, Systeme oder Bauteile im Sinne von Absatz 3 
die Anforderungen nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 er- 
füllen, wird das Einhalten der Schutzanforderungen 
vermutet, wenn 

1. die Angaben zum bestimmungsgemäßen Betrieb 
der verwendeten Anlageteile und 

2. die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
eingehalten wurden. 

Für Anlagen nach Satz 1 güt § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 und 5 nicht. 

(7) Für Anlagen, die auch eigens für sie herge- 
stellte, nicht den Bestimmungen des § 4 Abs. 1 oder 2 
entsprechende Apparate, Systeme oder Bauteile im 
Sinne von Absatz 3 umfassen, wird, wenn weder die 
Vermutung nach § 3 Abs. 2 eingreift noch die Nach- 
weise nach § 3 Abs. 3 vorUegen, das Einhalten der 
Schutzanforderungen vermutet, wenn 

1. sie von Betrieben oder Personen errichtet wurden, 
die auf dem Gebiet der elektromagnetischen Ver- 
träghchkeit fachkundig sind. 
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2. die Angaben zum bestimmimgsgemäßen Betrieb 
der verwendeten Bestandteile eingehalten wur- 
den, 

3. die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
eingehalten wurden und 

4. die Anlagen gegenüber anderen in ihrer Umge- 
bimg betriebenen Geräten elektromagnetisch ver- 
träglich sind. 

Für Anlagen nach Satz 1 hat der Hersteller dem 
Betreiber bei der Inbetriebnahme eine technische 
Dokumentation zu übergeben. Diese muß enthalten: 

1. eine Beschreibung der Anlage, 

2. genaue Angaben zum Standort der Anlage imd 

3. Angaben über die Maßnahmen zur Gewährlei- 
stimg der Schutzanforderungen. 

Der Betreiber hat die Dokumentation nüt dem Inhalt 
nach Satz 3 nach der Inbetriebnahme für die Dauer 
des Betreibens für die Reguherungsbehörde aufzu- 
bewahren. Für Anlagen nach Satz 1 gilt § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 5 nicht. 

(8) Für Netze gelten die Absätze 6 und 7 entspre- 
chend. 

(9) Apparate, Systeme und Bauteüe im Sinne von 
Absatz 3, die ausschheßlich als Zuheferteüe oder 
Ersatzteile zur Weiterverarbeitung durch auf dem 
Gebiet der elektromagnetischen Verträglichkeit 
fachkundige Betriebe oder Personen hergestellt und 
bestimmt sind, müssen nicht die Schutzanforderun- 
gen sowie die Anforderungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 imd 5 erfüllen. Das betriebsfertige Gerät, das 
Apparate, Systeme oder Bauteüe nach Satz 1 ent- 
hält, muß den Bestimmungen dieses Gesetzes ge- 
nügen. 

(10) Für selbsthergesteUte, nicht im Handel er- 
hältiiche Funkgeräte, die von Funkamateuren im 
Sinne des § 2 Nr. 2 des Amateurfunkgesetzes ver- 
wendet werden, sind die Bestimmungen nach § 3 
Abs. 2 und 3, §§ 4 und 5 nicht anzuwenden. Bei auf- 
tretenden elektromagnetischen Unverträglichkeiten 
können zu deren Behebimg die nach § 3 Abs. 2 an- 
wendbaren Normen zur Bewertung herangezogen 
werden. 

(11) Absatz 10 güt entsprechend für nicht im 
Handel erhältiiche Geräte, für die im öffenthchen In- 
teresse eine Ausnahme nach § 65 Abs. 2 Satz 1 des 
Telekommimikationsgesetzes zugelassen wird. 

(12) Werden Geräte ohne CE-Kennzeichnung, die 
nach § 14 in Betrieb genommen oder betrieben wer- 
den dürfen, in einer Weise verändert, umgebaut oder 
angepaßt, die die elektromagnetische Verträglichkeit 
verschlechtert, ist § 14 auf sie nicht mehr anwendbar. 

(13) Werden Geräte, die nach den Bestinummgen 
dieses Gesetzes in Verkehr gebracht wurden, in einer 
Weise verändert, umgebaut oder angepaßt, die die 
elektromagnetische Verträglichkeit verschlechtert, so 
sind sie wie neue Geräte zu behandeln. 


DRITTER ABSCHNTT 

Aufgaben und Befugnisse der Regulierungs- 
behörde für Telekommunikation und Post 

§7 

Aufgaben und Zuständigkeiten, Beleihung 
und Verordnungsermächtigung 

(1) Die Reguherungsbehörde führt dieses Gesetz 
aus, soweit gesetzhch nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Reguherungsbehörde nimmt insbesondere 
folgende Aufgaben wahr: 

1. in Verkehr zu bringende oder in Verkehr ge- 
brachte Geräte auf Einhaltimg der Anforderungen 
nach §§ 4, 5 imd 6 Abs. 3 bis 8, 12 und 13 imd 
auf Einhaltung der Schutzanforderungen nach § 3 
Abs. 1 in Verbindung mit Anlage I zu prüfen und 
bei Nichteinhaltung die Maßnahmen nach § 8 zu 
veranlassen; 

2. auf Messen imd AussteUungen aufgesteüte und 
vorgeführte Geräte auf Einhaltung der Anforde- 
rungen nach § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 zu prüfen und 
bei Nichteinhaltung die Maßnahmen nach § 8 zu 
veranlassen; 

3. elektromagnetische Unverträghchkeiten, insbeson- 
dere bei Funkstörungen, aufzukiären und Abhilfe- 
maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Beteihg- 
ten zu veranlassen; 

4. elektromagnetische Unverträghchkeiten in Zu- 
sammenhang mit der Abstrahlung oder Aussen- 
dung von Nutzfrequenzen aufzuklären und Abhü- 
femaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Betei- 
hgten zu veranlassen; 

5. Einzelaufgaben auf Grund der Richtlinie 89/336/ 
EWG und anderer EG-Richtlinien in bezug auf die 
elektromagnetische Verträghchkeit gegenüber der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
und den Mitghedstaaten der Europäischen Union 
und den anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum. 

(3) Die Reguherungsbehörde kann die Aufgaben 
einer zuständigen oder einer benannten Stehe unbe- 
schadet einer Tätigkeit von Privaten nach Absatz 4 
wahmehmen. 

(4) Die Reguherungsbehörde erkennt auf Antrag 
natürhche und juristische Personen und rechtsfähige 
PersonengeseUschaften, die personeU und sachhch 
entsprechend der Anlage III und der Rechtsverord- 
nung nach Absatz 5 zur Übernahme der in diesem 
Gesetz vorgesehenen Aufgaben in der Lage sind, als 
zuständige Stehen an. Die Reguherungsbehörde be- 
leiht auf Antrag natürhche und juristische Personen 
und rechtsfähige Personengeseüschaften, die perso- 
neh und sachhch entsprechend der Anlage HI und 
der Rechtsverordnung nach Absatz 5 zur Übernahme 
der in diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben in der 
Lage sind, als benannte Stehen. Die benannten Stel- 
len haben die Bundesrepublik Deutschland von ahen 
Ansprüchen Dritter wegen Schäden freizustehen, die 
in Ausübung der übertragenen Aufgaben verursacht 
werden. 
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(5) Das Bundesministerium für Wütschaft wü:d 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, in Überein- 
stimmung mit der Richtlinie 89/336/EWG und der 
Anlage III die näheren Anforderungen und das Ver- 
fahren 

1. für die Anerkennung von zuständigen Stellen und 

2. für die Beleihung von benannten Stellen 

zu regeln. In den Verfahren für Anerkennung und 
Beleihung sind die Voraussetzungen für den Wider- 
ruf imd das Erlöschen festzulegen. 

§8 

Befugnisse der Regulieningsbehörde, 
Verordnungsermächtigung 

(1) Die Regulierungsbehörde ist befugt, 

1. in Verkehr zu bringende oder in Verkehr ge- 
brachte Geräte stichprobenweise auf Einhaltung 
der Anforderungen nach §§ 4, 5 imd 6 Abs. 3 bis 8, 
12 imd 13 und auf Einhaltung der Schutzanforde- 
rungen nach § 3 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage I 
und 

2. auf Messen und Ausstellungen aufgestellte und 
vorgeführte Geräte auf Einhaltung der Anforde- 
rungen nach § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 

zu prüfen. 

(2) Stellt die Regulierungsbehörde fest, daß ein 
Gerät, für das die CE-Kennzeichnung nach diesem 
Gesetz vorgeschrieben ist, nicht mit der CE-Kenn- 
zeichnung versehen ist, so trifft sie alle erforderlichen 
Maßnahmen, um das Inverkehrbringen oder die Wei- 
tergabe des betreffenden Gerätes einzuschränken, 
zu unterbinden oder rückgängig zu machen oder 
seinen freien Warenverkehr einzuschränken. Diese 
Maßnahmen können gegen jeden, der das Gerät in 
Verkehr bringt oder weitergibt, gerichtet werden. 

(3) Stellt die Regulierungsbehörde im Falle des 
Absatz 1 Nr. 1 fest, daß ein Gerät mit CE-Keimzeich- 
nung nicht den dort genannten Anforderungen und 
Schutzanforderungen entspricht, so erläßt sie die 
erforderlichen Anordnungen, um diesen Mangel zu 
beheben und einen weiteren Verstoß zu verhindern. 
Wenn der Mangel lücht behoben wird, trifft die Re- 
gulierungsbehörde alle erforderlichen Maßnahmen, 
um das Inverkehrbringen oder die Weitergabe des 
betreffenden Gerätes einzuschränken, zu unterbin- 
den oder rückgängig zu machen oder seinen freien 
Warenverkehr einzuschränken. Die Anordnungen 
und Maßnahmen nach Satz 1 und 2 können gegen 
den Hersteller, seinen Bevollmächtigten mit Nieder- 
lassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom- 
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum und 
den Importeur, die Maßnahmen nach Satz 2 auch ge- 
gen jeden, der das Gerät weitergibt, gerichtet wer- 
den. 

(4) Stellt die Regulierungsbehörde ün Falle des 
Absatz 1 Nr. 2 fest, daß ein Gerät nicht den dort ge- 
nannten Anforderungen entspricht, so erläßt sie die 


erforderlichen Anordnungen, um diesen Mangel zu 
beheben. Wenn der Mangel nicht behoben wird, ver- 
anlaßt die Regulierungsbehörde die Außerbetrieb- 
nahme des Gerätes. 

(5) Stellt die Regulierungsbehörde fest, daß auf 
einem Gerät, seiner Verkaufsverpackung, der Ge- 
brauchsanweisung oder dem Garantieschein eine 
Kennzeichnung vorhanden ist, durch die Dritte hin- 
sichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der 
CE-Kennzeichnung irregeführt werden könnten, so 
trifft sie alle erforderlichen Maßnahmen, um das In- 
verkehrbringen oder die Weitergabe des betreffen- 
den Gerätes einzuschränken, zu unterbinden oder 
rückgängig zu machen oder seinen freien Warenver- 
kehr eüizuschränken. Diese Maßnahmen können 
gegen jeden, der das Gerät in Verkehr bringt oder 
weitergibt, gerichtet werden. 

(6) Die Regulierungsbehörde ist befugt, 

1. bei auftretenden elektromagnetischen Unverträg- 
lichkeiten die notwendigen Maßnahmen zur Er- 
mittlung ihrer Ursache durchzuführen und Ab- 
hilfemaßnahmen in Zusammenarbeit mit den 
Beteiligten zu veranlassen; 

2. a) zur Behebung bestehender oder voraussehba- 

rer elektromagnetischer Unverträglichkeiten an 
einem speziellen Ort, 

b) zum Schutz öffentlicher Telekommunikations- 
netze oder zum Schutz von zu Sicherheits- 
zwecken verwendeten Empfangs- oder Sende- 
funkgeräten 

besondere Maßnahmen für das Betreiben eines 
Gerätes anzuordnen oder alle erforderlichen Maß- 
nahmen zu treffen, um das Betreiben eines Gerä- 
tes zu verhindern. 

Die Befugnisse nach Satz 1 erstrecken sich auch auf 
solche Fälle, in denen die elektromagnetischen 
Unverträglichkeiten in Zusammenhang mit der Ab- 
strahlung oder Aussendung von Nutzfrequenzen 
stehen. 

(7) Ist durch eine elektromagnetische Störung 

1. die Gefährdung von Leib oder Leben Dritter oder 
von fremden Sachen von bedeutendem Wert zu 
befürchten, 

2. die Nutzung eines öffentlichen Telekommunika- 
tionsnetzes beeinträchtigt oder 

3. ein zu Sicherheitszwecken verwendetes Emp- 
fangs- oder Sendefunkgerät beeinträchtigt 

imd ist die Ursache der Störung nicht auf anderem 
Wege zu ermitteln, sind die Bediensteten der Regu- 
lierungsbehörde befugt, den Inhalt von Aussen- 
dungen, auch soweit sie zu Telekommunikations- 
zwecken dienen, abzuhören und sich Kenntnis von 
den näheren Umständen des Telekommunikations- 
vorganges zu verschaffen. Die durch die Maßnahmen 
nach Satz 1 erlangten Informationen dürfen nur zur 
Unterbindung der elektromagnetischen Störung ver- 
wendet werden. Abweichend von Satz 2 dürfen Infor- 
mationen an die zuständigen Behörden übermittelt 
werden, soweit dies für die Verfolgung einer in 
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§ 100 a Strafprozeßordnung genannten Straftat erfor- 
derhch ist. Das Grundrecht des Femmeldegeheim- 
nisses nach Artikel 10 des Grundgesetzes wird nach 
Maßgabe der Sätze 1 und 3 eingeschränkt. 

(8) Unter den in Absatz 7 Satz 1 genannten Voraus- 
setzungen sind die Bediensteten der Reguherungs- 
behörde befugt, Grundstücke, Räumhchkeiten und 
Wohnungen zu betreten, auf oder in denen auf Grund 
tatsächhcher Anhaltspunkte die Ursache störender 
Aussendungen zu vermuten ist. Durchsuchungen 
dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzüge 
auch durch den verantwortlichen Bediensteten der 
Reguherungsbehörde, schriftiich angeordnet wer- 
den. Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 sollen nur 
nach vorheriger Anhörung des Betroffenen erfolgen, 
es sei denn die Maßnahme würde dadurch unange- 
messen verzögert. Das Grundrecht der Unverletzhch- 
keit der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgeset- 
zes wird nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 einge- 
schränkt. 

(9) Das Bundesministerium für Wirtschaft wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Verfah- 
ren sowie die Einzelheiten für die Durchführung 
von Maßnahmen zur Ermittlung und Beseitigung 
elektromagnetischer Unverträghchkeiten nach Ab- 
satz 6 bis 8 zu regeln. 

§9 

Auskunits- und Beteiligungspflicht 

(1) Diejenigen, die Geräte in Verkehr bringen, an- 
bieten, ausstellen oder betreiben sowie die zustän- 
digen Stellen haben der Reguherungsbehörde auf 
Verlangen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder- 
hchen Auskünfte zu erteüen und sonstige Unterstüt- 
zung zu gewähren. Die nach Satz 1 Verpflichteten 
können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung sie selbst oder einen in § 52 
Abs. 1 der Strafprozeßordnung bezeichneten Ange- 
hörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer 
Straftat oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(2) Die Beauftragten der Reguherungsbehörde dür- 
fen Betriebsgrundstücke, Betriebs- imd Geschäfts- 
räume sowie Fahrzeuge, auf oder in denen Geräte 
hergesteUt, angeboten oder zum Zwecke des Inver- 
kehrbringens gelagert werden, ausgesteUt sind oder 
betrieben werden, während der Geschäfts- und Be- 
triebszeiten betreten, die Geräte besichtigen und 
prüfen, zur Prüfung betreiben lassen und vorüberge- 
hend zu Prüf- und KontroUzwecken entnehmen. Die 
nach Absatz 1 Auskunftspflichtigen haben diese 
Maßnahmen zu dulden. 

§10 

Kostenregelung 

(1) Die Reguherungsbehörde erhebt für ihre fol- 
genden Amtshandlungen Kosten (Gebühren und 
Auslagen): 


1. Maßnahmen im Rahmen der Geräteprüfung nach 
§ 8 Abs. 1 bis 5 gegenüber demjenigen, der das 
Gerät in Verkehr gebracht hat, wenn ein Verstoß 
gegen die in §§ 3 bis 6 bestimmten Anforderungen 
vorhegt, 

2. besondere Maßnahmen gegenüber den Betreibern 
bei der Ermittlung und Messung von Geräten, die 
schuldhaft entgegen den Vorschriften des § 4 
Abs. 5 betrieben werden, 

3. Entscheidungen über die Anerkennung von zu- 
ständigen Stehen imd über die Beleihung von be- 
nannten Stehen nach § 7 Abs. 4; Kosten werden 
auch dann erhoben, wenn ein Antrag auf Vor- 
nahme einer Amtshandlung nach Beginn der 
sachhchen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendi- 
gung zurückgenommen worden ist; § 15 des Ver- 
waltungskostengesetzes bleibt unberührt, 

4. Erteüung einer EG-Baumusterbescheinigung. 

(2) Erfolgt die Erteüung einer EG-Baumuster- 
bescheinigung durch eine behehene benannte Stehe, 
so erhebt diese hierfür Kosten. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft wird er- 
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministe- 
rium der Finanzen durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nach 
Maßgabe des Verwaltungskostengesetzes die ge- 
bührenpflichtigen Tatbestände im einzelnen, die 
Höhe der Gebühren und die Erstattung von Ausla- 
gen zu bestimmen. 

§ 11 

Beitragsregelung 

(1) Senderbetreiber haben zur Abgeltung der 
Kosten 

1. für die Sichersteüung der elektromagnetischen 
Verträghchkeit und insbesondere eines störungs- 
freien Funkempfangs zur Aufgabenerledigung 
nach § 8 Abs. 6, soweit nicht bereits der Gebüh- 
rentatbestand nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 erfüüt ist, 

2. für Maßnahmen im Rahmen der Geräteprüfung 
nach § 8 Abs. 1 bis 5, soweit nicht bereits der Ge- 
bührentatbestand nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 erfüüt ist, 

eine Abgabe zu entrichten, die als Jahresbeitrag er- 
hoben wird. Ausgenommen von der Beitragspflicht 
sind Behörden und Organisationen mit Sicherheits- 
auf gaben und diejenigen Senderbetreiber, bei denen 
der Verwaltungsaufwand für den Einzug des Beitra- 
ges die Beitragshöhe übersteigen würde. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft wird er- 
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmini- 
sterium der Finanzen durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, den 
Kreis der Beitragspflichtigen, die Beitragssätze und 
das Verfahren der Beitragserhebung festzulegen. Die 
Beitragssätze sind so zu bemessen, daß der mit den 
Amtshandlungen verbundene Personal- und Sach- 
aufwand gedeckt ist. Die Anteüe am Gesamtaufwand 
werden den einzelnen Nutzergruppen unter den 
Senderbetreibem zugeordnet. Innerhalb der Grup- 
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pen erfolgt die Aufteilung des Beitrags nach der Fre- 
quenznutzung, dem Anteil am Störungsaufkommen 
und dem Teilnehmerpotential. 


VIERTER ABSCHNITT 
Bußgeldvorschriften 

§12 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 ein 
Gerät in Verkehr bringt, gewerbsmäßig weitergibt 
oder in Betrieb nimmt, 

2. entgegen § 4 Abs. 3, auch in Verbindung mit § 5 
Abs. 3, die EG-Konformitätserklärung, die EG- 
Baumusterbescheinigung oder die technische 
Dokumentation nicht oder nicht mindestens zehn 
Jahre auf bewahrt, 

3. entgegen § 4 Abs. 4 ein Gerät, die Verkaufsver- 
packung, die Gebrauchsanweisimg oder den 
Garantieschein mit der CE-Kennzeichnung ver- 
sieht oder eine Kennzeichnung anbringt, 

4. entgegen § 4 Abs. 5 ein Gerät betreibt, 

5. entgegen § 4 Abs. 6 bei gewerbsmäßiger Weiter- 
gabe eines Gerätes eine Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
weitergibt, 

6. entgegen § 5 Abs. 1 ein Sendefunkgerät in Ver- 
kehr bringt, gewerbsmäßig weitergibt oder in 
Betrieb nimmt, 

7. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 ein Gerät mit dem dort 
genannten Hinweis nicht oder nicht rechtzeitig 
versieht oder 

8. entgegen § 6 Abs. 7 Satz 2 oder 4 die technische 
Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollstän- 
dig oder nicht rechtzeitig übergibt oder nicht oder 
nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1, 3, 4 und 6 mit einer Geldbuße bis zu 
hunderttausend Deutsche Mark, in den übrigen Fäl- 
len mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche 
Mark geahndet werden. 

(3) Geräte, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1 Nr. 1, 3, 4 oder 6 bezieht, können ein- 
gezogen werden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Regulierungsbehörde. 

§ 13 

Zwangsgeld 

Zur Durchsetzung der Anordnungen nach § 8 
Abs. 2 bis 6 und 8 sowie § 9 kann nach Maßgabe des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld 


bis zu einer Million Deutsche Mark festgesetzt 
werden. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§14 

Übergangsvorschriften 

Geräte, die vor dem 1. Januar 1996 betrieben wer- 
den durften, dürfen unbefristet in Betrieb genom- 
men, weitergegeben oder weiter betrieben werden. 
Geräte, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nur 
an einem bestimmten Standort betrieben werden 
durften, dürfen solange weiterbetrieben werden, wie 
ihr Standort unverändert bleibt. Verursachen solche 
Geräte elektromagnetische Störungen oder wird ihr 
Betrieb durch elektromagnetische Störungen beein- 
trächtigt, so gilt § 8 Abs. 6 bis 8. § 4 Abs. 7 güt ent- 
sprechend. 

§15 

Inkrafttreten^ Außerkrafttreten 

§ 4 Abs. 1 Nr. 5 tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. Im 
übrigen tritt das Gesetz am Tag nach der Verkün- 
dung in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
tritt das Gesetz über die elektromagnetische Verträg- 
lichkeit von Geräten vom 30. August 1995 (BGBl, I 
S. 1118) außer Kraft. 

Anlage 1 

Erläuterndes Verzeichnis der wesentlichen 
Schutzanforderungen 

Der Höchstwert der von den Geräten ausgehenden 
elektromagnetischen Störungen muß so bemessen 
sein, daß der Betrieb insbesondere folgender Geräte 
nicht beeinträchtigt wird: 

a) private Ton- und Femsehrundfunkempfänger, 

b) Industrieausrüstungen, 

c) mobile Funkgeräte, 

d) kommerzielle mobile Funk- und Funktelefon- 
geräte, 

e) medizinische und wissenschaftliche Apparate und 
Geräte, 

f) informationstechnische Geräte, 

g) Haushaltsgeräte und elektronische Haushaltsaus- 
rüstungen, 

h) Funkgeräte für die Luft- und Seeschiffahrt, 

i) elektronische Unterrichtsgeräte, 

j) Telekommunikationsnetze und -gerate, 

k) Sendegeräte für Ton- und Femsehrundfimk, 

l) Leuchten und Leuchtstofflampen. 

Die - insbesondere unter den Buchstaben a bis 1 ge- 
nannten - Geräte müssen so beschaffen sein, daß sie 
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in einem normalen EMV-Umfeld ein angemessenes 
Störfestigkeitsniveau an ihrem Einsatzort aufweisen, 
damit sie imter Berücksichtigung der Werte hinsicht- 
hch der Störung, die von den Geräten ausgeht, die 
den in § 3 Abs. 2 dieses Gesetzes genannten Normen 
entsprechen, ohne Beeinträchtigung betrieben wer- 
den können. 

Die für einen bestimmungsgemäßen Betrieb des 
Gerätes erforderlichen Angaben müssen in der bei- 
gefügten Gebrauchsanweisung enthalten sein. 

Anlage II 

1. EG-Konformitätserklänmg 

Die EG -Konformitätserklärung muß folgendes ent- 
halten: 

- die Beschreibimg des betreffenden Gerätes oder 
der betreffenden Geräte; 

- die Fundstellen der Spezifikationen, in bezug auf 
die die Übereinstimmung erklärt wird, sowie ge- 
gebenenfalls untemehmensinteme Maßnahmen, 
nüt denen die Übereinstimmung der Geräte nüt 
den Vorschriften der EMV-Richtlinie sichergestellt 
wird; 

- die Angabe des Unterzeichners, der für den Her- 
steller oder seinen Bevollmächtigten rechtsver- 
bindlich unterzeichnen kann; 

- gegebenenfalls die Fundstelle der von einer be- 
nannten Stelle ausgestellten EG-Baumusterbe- 
scheinigung. 

2. CE-Kennzeichnung 

Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben 
„CE" nüt folgendem Schriftbüd: 



- Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE- 
Kennzeichnung müssen die sich aus dem oben ab- 
gebüdeten Raster ergebenden Proportionen ein- 
gehalten werden. 

- Falls Geräte auch von anderen Richtlinien erfaßt 
werden, die andere Aspekte behandeln und in 
denen die CE-Kennzeichnung vorgesehen ist, 
wird mit dieser Kennzeichnung angegeben, daß 
auch von der Konformität dieser Geräte mit den 
Bestimmungen dieser anderen Richtlinien auszu- 
gehen ist. 

- Steht jedoch laut einer oder mehrerer dieser Richt- 
linien dem Hersteller während einer Übergangs- 
zeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, 
so wird durch die CE-Kennzeichnung ledighch die 
Konformität mit den Bestimmungen der vom Her- 
steller angewandten Richtlinien angezeigt. In die- 
sem Fall müssen die gemäß diesen Richtlinien den 
Geräten beüiegenden Unterlagen, Hinweise oder 


Anleitungen die Nummern der jeweüs angewand- 
ten Richtlinien entsprechend ihrer Veröffentli- 
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemein- 
schaften tragen. 

- Die verschiedenen Bestandteüe der CE-Kenn- 
zeichnung müssen etwa gleich hoch sein; die Min- 
desthöhe beträgt fünf Millimeter. 

3. Übergangsvorschriften zur CE-Kennzeichnung 

- Die CE-Kennzeichnung besteht aus dem Kurz- 
zeichen CE (siehe imten) imd der Jahreszahl des 
Jahres, in dem das Zeichen angebracht wurde. 

- Dieses Zeichen ist gegebenenfalls durch die Kenn- 
niunmer der benannten Stelle zu ergänzen, die die 
EG-Baumusterbescheinigung ausgestellt hat. 

- Falls Geräte unter andere Richtlinien, die die CE- 
Kennzeichnung vorsehen, so weist die Verwen- 
dung der CE-Kennzeichnung auch auf die Über- 
einstimmimg mit den betreffenden Anforderungen 
dieser anderen Richtlinien hin. 


Anlage 111 

Voraussetzungen, die bei der Bewertung 
der zuständigen Stellen und der zu benennenden 
Stellen erfüllt sein müssen 

Die von den Mitgüedstaaten der Europäischen Union 
oder den anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum bestimmten 
Stellen müssen die folgenden Mindestvoraussetzun- 
gen erfüllen: 

1. erforderhches Personal sowie entsprechende Mit- 
tel und Ausrüstungen; 

2. technische Kompetenz und berufliche Integrität 
des Personals; 

3. Unabhängigkeit der Führungskräfte und des tech- 
nischen Personals von allen Kreisen, Gruppen 
oder Personen, die direkt oder indirekt am Markt 
des betreffenden Erzeugnisses interessiert sind, 
hinsichtiich der Durchführung der Prüfverfahren 
und der Erstellung der Berichte, der Ausstellung 
der Bescheinigungen und der Überwachungs- 
tätigkeiten gemäß der EMV-Richthnie; 

4. Einhaltimg des Berufsgeheimnisses durch das 
Personal; 

5. Abschluß einer Haftpflichtversicherung, sofern die 
Haftung nicht auf Grund innerstaathcher Rechts- 
vorschriften vom Staat getragen wird. 

Die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 werden 
von den zuständigen Behörden der Mitgüedstaaten 
regelmäßig überprüft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 

Ausgangslage und Ziel der Neufassung ^ 

Das Gesetz über die elektromagnetische Verträglich- 
keit von Geräten (EMVG) mußte 1995 erstmals geän- 
dert werden, um den Vorgaben von EG-Richtlinien 
zur Änderung der Richtlinie 89/336/EWG zu folgen. 
Das hierzu erlassene 1. EMVGÄndG beschränkte 
sich aus Termingründen hauptsächüch auf die Um- 
setzung der Vorgaben dieser Richtlinien. 

Auch wenn das EMVG bereits seit 1992 besteht, 
haben sich wegen der bis Ende 1995 gegebenen 
Wahlmöglichkeit zur Anwendung noch parallel be- 
stehender nationaler Regelungen viele Betroffene 
erst sehr spät mit dem EMVG auseinandergesetzt 
und ihre Schwierigkeiten mit der Anwendung artiku- 
hert. Selbst die EG-Kommission hat Kritikpunkte erst 
Jahre nach Inkrafttreten des EMVG geäußert. 

Mit dem vorhegenden Entwurf werden Kritikpunkte 

der EG-Komnüssion, 

von nationalen Interessenverbänden (Industrie, 
Handwerk, Verbraucher) und 

von Anwendern aUer Bereiche 

bereinigt. Außerdem werden Verbesserungsvor- 
schläge des für die Gesetzesausführung bisher zu- 
ständigen Bundesamtes für Post und Telekommuni- 
kation übernommen. Die Grundlage dazu bilden ins- 
besondere auch die bei der Beratung der Anwender 
gewonnenen Erfahrungen. 

Mit der Neufassung soll das Gesetz darüber hinaus 
insgesamt - besonders aber bei der Lösung der vor- 
genannten Kritikpunkte und der Einarbeitung der 
Verbesserungsvorschläge - an das aktuelle euro- 
päische Verständnis zur Auslegung der Richtiinie 
89/336/EWG angepaßt werden. Dieses europäische 
Verständnis ist seit 1995 gemeinsam zwischen den 
für die Richtlinie 89/336/EWG zuständigen Dienst- 
stellen der Europäischen Kommission, den EMV- 
Sachverständigen der Regierungen der Mitghed- 
staaten der EU und der anderen EWR-Staaten, Ver- 
tretern der europäischen Industrie, der europäischen 
Normungsorganisationen und Stellen, die in Kon- 
formitätsbewertungsverfahren als Drittbeteihgte nüt 
technischen Aufgaben betraut sind, weiterentwickelt 
worden. Die Kommission hat die Ergebnisse in einer 
Neufassung des „Leitfaden zur Anwendung der 
Richtlinie 89/336/EWG" festgehalten, der im Mai 
1997 fertiggestellt wurde. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt 
sich aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 des Grundgesetzes. 
Eine bundesgesetzhche Regelung ist zur Wahrung 
der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaat- 
hchen Interesse erforderlich. Es handelt sich um ein 


Gesetz, das das Inverkehrbringen, Weitergeben, 
Ausstellen, Inbetriebnehmen und Betreiben von Ge- 
räten regelt, die elektromagnetischen Störungen ver- 
ursachen können oder durch sie beeinträchtigt wer- 
den können. Schutzrechtliche Regelungen, ^e die 
Aufklärung und Beseitigung von elektromagneti- 
schen Unverträglichkeiten zum Gegenstand haben, 
können nur einheiüich bundesrechtiich erfolgen. Es 
ist zu befürchten, daß eine Regelung durch ~ mög- 
licherweise divergierende - Landesgesetze das Ziel, 
einen umfassenden Schutz vor elektromagnetischen 
Unverträglichkeiten sicherzustellen, nicht erreicht. 
Außerdem sind der Funkschutz und die Möglichkei- 
ten der effizienten und störungsfreien Frequenznut- 
zung bundeseinheitlich sicherzusteUen. 

In den Rechtsverordnungen nach § 7 Abs. 5, § 8 
Abs. 9, § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 werden weder 
Grundsätze und Gebühren für die Benutzung der 
Einrichtungen des Postwesens und der Telekommu- 
nikation festgelegt noch ist das Gesetz durch die 
Länder auszuführen, so daß eine Zustimmungsbe- 
dürftigkeit des Bundesrates nach Artikel 80 Abs. 2 
GG nicht vorliegt. Demnach ist auch für das EMVG, 
das den Ausschluß der Zustimmung des Bundesrates 
in diesen Fällen vorsieht, eine Zustimmung des Bun- 
desrates nicht geboten. 


Zum Inhalt des Gesetzentwurfs 

Mit dem Entwurf der Neufassung des EMVG wird 
die Richtlinie 89/336/EWG im oben beschriebenen 
Sinne umgesetzt sowie an die neuen Erkenntnisse 
angepaßt. Dabei werden unter anderem auch Rege- 
lungen zur Anerkennung zuständiger Stellen und 
Beleihung benannter Stellen aufgenommen, die 
Kennzeichnungsregelungen ergänzt sowie der For- 
derung der Wirtschaft entsprechend Begriffe näher 
definiert und die Vorschrift vereinfacht. 

Zu den wichtigsten Kritikpunkten wurden die nach- 
folgend dargestellten Entscheidungen getroffen: 

L Verlangen der EG-Kommission, die in § 3 (alt) 
Abs. 4 gegebene Möglichkeit von „besonderen 
Genehmigungen" zu streichen 

Hierzu wurde nüt den Vertretern der Komnüssion 
in mehreren Verhandlungen Einvernehmen dar- 
über erzielt, daß die Verpflichtungen des Inver- 
kehrbringers zu Angaben über einen bestim- 
mungsgemäßen Betrieb des Gerätes in der Ge- 
brauchsanweisung ganz deuüich hervorgehoben 
werden müssen, damit der Käufer unnüßverständ- 
lich über die geltenden Randbedingungen beim 
Betrieb infomuert wird. Die aus § 3 (alt) und § 5 
(alt) übernommenen Bestimmungen wurden ent- 
sprechend überarbeitet. 
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2. Verlangen der EG-Kommission, die Informationen 
des Herstellers nicht auf die angewandten Normen 
und nicht auf die in § 3 (alt) Abs. 2 geforderte An- 
gabe der ggf. zutreffenden Grenzwertklasse einer 
europäischen Norm zu beschränken 

Dieser Forderung wird bei der Überarbeitung der 
aus § 3 (alt) übernommenen Bestimmungen ent- 
sprochen. 

3. Verlangen der EG-Kommission, die Anforderun- 
gen zur Konformitätsbewertung bei Anlagen zu 
überdenken 

Hierzu sind in § 6 Abs. 6 und 7 Regelungen in An- 
lehnung an die Neufassung 1997 des „Leitfaden 
zur Anwendung der Richtlinie 89/336/EWG" ge- 
troffen. Dabei sind die bisher geltenden besonde- 
ren Regelungen für Anlagen im wesentlichen bei- 
behalten, jedoch die Aussagen zur Fordenmg des 
Einhaltens der Schutzanfordemngen konkretisiert 
worden. Was der Hersteller zur Erfüllung seiner 
Pflichten getan hat, soll er künftig in einer Doku- 
mentation beschreiben. 

4. Verlangen der Arbeitsgemeinschaft der Verbrau- 
cherverbände, die Transparenz für den Käufer zu 
erhöhen, indem bereits auf der Verpackung deut- 
lich erkennbar wird, welche Einschränkungen ggf. 
für den Betrieb zu beachten sind 

Mit § 4 Abs. 1 Nr. 5 wird diesem Gedanken ent- 
sprochen. 

5. Verlangen der Hersteller von Unikaten und 
Kleinstserien, von den Forderungen nach EG-Kon- 
formitätserklärung und CE-Kennzeichnung wegen 
der in diesen Fällen unverhältnismäßig hohen 
Kosten ausgenommen zu werden 

Die Richtlinie 89/336/EWG sieht eine solche Mög- 
lichkeit nicht vor. Eine eindeutige, nachprüfbare 
und einleuchtende Abgrenzung für eine beson- 
dere Ausnahmeregelung ist nicht definierbar. Das 
Argument, daß eine EG-Konformitätserklärung in 
jedem Einzelfall eine kostenaufwendige meßtech- 
nische Prüfung, ggf. durch eine zuständige Stelle, 
voraussetzt, entspricht einer zu engen Gesetzes- 
auslegung der Hersteller. Tatsächlich wird dies ün 
Gesetz so nicht gefordert. Die in § 6 enthaltenen 
Ausnahmeregelimgen sind in den meisten Fällen 
auch für Unücate anwendbar. Eine darüber hin- 
ausgehende Regelimg ist mit der Richtlinie nicht 
vereinbar. 

6. Verlangen von Anwendern des EMVG (Hersteller) 
nach eindeutigen Definitionen, z. B. zu den Begrif- 
fen Inverkehrbringen und Hersteller 

Hierzu werden in § 2 zusätzliche Begriffsbestim- 
mungen und Ergänzungen aufgenommen. 

Die im Sinne der Anwender vorgenommenen Defini- 
tionen imd Staffelungen bzw. Vereinfachungen die- 
nen der Rechtsklarheit und erleichtern die Hand- 
habimg für die Anwender. Sie stellen insofern auch 
eine Entlastimg dar, die jedoch im Rahmen der An- 
hönmgen nicht beziffert werden konnte. 

Zur Verbesserung der Lesbarkeit und der Verständ- 
lichkeit des Gesetzes werden die Bestimmungen der 


§ 3 (alt) und § 5 (alt) zusammengefaßt. Dadurch redu- 
ziert sich die Zahl der Querverweise deutlich (Nähe- 
res siehe unter „B. Besonderer Teil"). 

In § 5 sind die Regelungen für Sendefunkgeräte zu- 
sammengefaßt. 

In § 6 sind alle bisher an verschiedenen Stellen des 
Gesetzes enthaltenen Ausnahmeregelungen zusam- 
mengefaßt, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. 

Neu aufcjfenoimnen in das Gesetz sind § 7 Abs. 3 und 
§ 10 Abs. 1 Nr. 3 mit dem Ziel, das Verfahren zur Er- 
langung der Eigenschaft einer zuständigen Stelle 
bzw. einer benannten Stelle im Gesetz zu regeln. 

I Die zahlreichen Änderungen, insbesondere die un- 
! umgänglichen Verweisstellen, erfordern eine Neu- 
I fassimg des EMVG, weil dies nüt einem Artikel- 
gesetz nicht zu leisten ist. 

Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

Leistungen nach diesem Gesetz werden nüttels 
Kostenerhebimg durch die Reguherungsbehörde 
über zumindest kostendeckende Gebühren und über 
Beiträge abgerechnet. 

Durch das Gesetz werden die Haushalte des Bundes, 
der Länder imd der Gemeinden nicht belastet. 

Der bereits durch das geltende EMVG bedingte Per- 
sonalbedarf von ca. 135 Dienstposten für die Markt- 
überprüfimg und ca. 270 Dienstposten für die Stö- 
rungsbearbeitung wird durch die Neufassung des 
Gesetzes nicht erhöht. 

Werden Aufgaben zuständiger oder benannter Stel- 
len von Privaten wahrgenommen, ist der Personal- 
und Sachaufwand entsprechend zu reduzieren. 

Auswirkungen auf die Wirtschaft 

Die Regelungen zur Beleihung benannter Stellen er- 
öffnen Betätigungsfelder für entsprechende Unter- 
nehmen. 

Die der Rechtsklarheit imd erleichternden Handha- 
bung dienenden Vereinfachungen und zusätzlichen 
Definitionen stellen eine Entlastung für die Unter- 
nehmen dar, die jedoch im Rahmen der Anhörungen 
nicht beziffert werden konnte. 

Die notwendige Ergänzung bei den Angaben zum 
bestinmumgsgemäßen Betrieb von Geräten bewirkt 
einen entsprechenden Mehraufwand hinsichtlich der 
Verkaufsverpackungen. Dieser ist jedoch auch nach 
Ansicht der Verbände so gering, daß davon keine 
Auswirkungen auf die Einzelpreise ausgehen. 

Mehrkosten für die Inanspruchnahme von Leistun- 
gen der Reguherungsbehörde werden sich gegen- 
über den durch das geltende EMVG entstehenden 
Kosten für die betroffene Wirtschaft voraussichthch 
nicht ergeben. 

Die Wirtschaftsverbände und Unternehmen, auch die 
der mittelständischen Industrie, sind zu der Neufas- 
sung des EMVG um SteUimgnahme gebeten wor- 
den. Aufgrund der Neufassung des Gesetzes haben 
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sich keine von den Unternehmen angesprochenen 
kostenrelevanten Änderungen ergeben. Auswirkun- 
gen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbe- 
sondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind somit 
durch die Änderungen nicht zu erwarten. 

B. Besonderer Teil 

Redaktionelle Änderungen, die sich auf Grund der 
Neustrukturierung des Gesetzes ergeben, wie z.B. 
Änderungen bei den Bezugsstellen, werden nicht er- 
läutert. Die bisherigen „Anhänge" des Gesetzes wer- 
den durchgängig, wie in deutschen Gesetzen übhch, 
als „Anlagen" bezeichnet, wobei in der Reihenfolge 
die bisherige Ziffer I ersetzt wird durch die bisherige 
Ziffer III und umgekehrt. 

Zu § 1 - Anwendungsbereich 

Alle mit elektromagnetischer Verträghchkeit von 
Geräten zusammenhängenden rechtiichen Fragen 
werden umfassend im EMVG geregelt. 

§ 1 (alt) Abs. 2 (Selbsthergesteilte Amateurfunkge- 
räte) entfällt und wird ersetzt durch die in § 6 Abs. 10 
genannten Ausnahmen und besonderen Festlegun- 
gen für diese Geräte. 

§ 1 (alt) Abs. 3 (Abgrenzungen zu Regelungen in 
anderen Rechtsvorschriften der EU) entfällt, weil 
die dort beschriebene Abgrenzung hinsichtiich der 
elektromagnetischen Unverträghchkeiten durch § 1 
Abs. 2 Satz 2 definiert wird. Hinsichtiich der Abgren- 
zung zu anderen Regelungen gilt die allgemein gül- 
tige Regelungssystematik gesetzhcher Vorschriften. 

Zu Absatz 1 - Beschreibung des Anwendungsbereichs 

§ 1 (alt) Abs. 1 wird übernommen und ergänzt. 

Die Beschreibung des Anwendungsbereichs des Ge- 
setzes wurde um das „Weitergeben" von Geräten er- 
gänzt. Damit wird den Vorgaben von Artikel 3 der 
Richtlinie 89/336/EWG, Vorkehrungen dafür zu tref- 
fen, daß nur richtlinienkonforme Geräte in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen werden, lücken- 
los entsprochen. 

In der bisherigen Gesetzesfassung sind sowohl die 
„Inbetriebnahme" als auch jeder „weitere Betrieb" 
unter dem Begriff „Betreiben" zusammengefaßt (§ 2 
[alt] Nr. 3). Das „Betreiben" wurde, wie in der Be- 
gründung zu § 1 Abs. 2 näher dargelegt, in „Inbe- 
triebnehmen" und „Betreiben" auf geteilt. Unter „In- 
betriebnehmen" im Sinne dieses Gesetzes wird das 
erstmahge Betreiben eines unter den Anwendungs- 
bereich des Gesetzes fallenden Gerätes im Europäi- 
schen Wirtschaftsraum durch den Endnutzer verstan- 
den; „Betreiben" ist dann - wie bisher- jeder weitere 
Betrieb des Gerätes. 

Mit der Präzisierung des Anwendungsbereiches wer- 
den alle Schlüsselbegriffe genannt, die bei der durch 
das EMVG erfaßten Lebensdauer eines Gerätes ver- 
wendet werden. 

Der Vorrang speziellerer Rechtsvorschriften im Ver- 
hältnis zum EMVG ergibt sich aus den allgemeinen 


Rechtsgrundsätzen. Dies gilt auch für Verordnungen, 
wie z. B. die Schiffsausrüstungsverordnung. 

Zu Absatz 2 - Nationale Regelungen zur Behebung 
elektromagnetischer Unverträghch- 
keiten 

Diese Bestimmung ist neu. 

§ 1 Abs. 2 schheßt eine Regelungslücke, die durch die 
Schaffimg von immer mehr Einzelrichtlinien der EG 
im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie 89/336/ 
EWG imd ihre nationalen Umsetzimgen entsteht. Wer- 
den nämhch in der Richtlinie 89/336/EWG festgelegte 
Schutzanforderungen für bestimmte Geräte durch 
Einzelrichtlinien harmonisiert, so gilt die Richtlinie 
89/336/EWG nicht für diese Geräte und diese Schutz- 
anforderungen, bzw. sie verhert mit dem Inkrafttreten 
der Einzelrichtlinien ihre entsprechende Gültigkeit. 

Das Herauslösen der Geräte aus der Richtlinie 89/336/ 
EWG und aus deren Schutzanforderungen und An- 
forderungen an die Konformitätsbewertung und die 
Voraussetzungen zum Inverkehrbringen und zur 
Inbetriebnahme wird jedoch durch entsprechende 
Anforderungen in den Einzelrichthnien nur teilweise 
kompensiert. Zwar sind die Schutzanforderungen 
und die sonstigen Anforderungen für bestimmte Ge- 
räte in einer Einzelrichtlinie manchmal sogar stren- 
ger als in der Richtlinie 89/336/EWG, jedoch sind sie 
meist einseitig ausgerichtet auf den gegenseitigen 
Schutz nur der Geräte, die unter dieselbe Einzelricht- 
linie fallen, oder auf den Schutz von Personen. Ein 
übergreifender Schutz von Geräten, die unter ver- 
schiedene Richtlinien fallen, ist hierdurch nicht im- 
mer gewährleistet; dies gilt - nach Umsetzung in 
nationales Recht - gleichermaßen für das Zusammen- 
wirken zwischen dem EMV-Gesetz und den nationa- 
len Einzelvorschriften. 

Eine europäische Lösung dieses Problems ist trotz 
wiederholter Eingaben der deutschen EMV-Regie- 
rungssachverständigen bei der Europäischen Kom- 
nüssion nicht in Sicht. Jedoch sind rein nationale 
Regelungen nur dort möghch, wo keine europäisch 
harmonisierten Regelungen bestehen. Für die Pha- 
sen des Inverkehrbringens bis zur Inbetriebnahme 
von Geräten enthalten die europäischen Richtlinien 
abschheßende Regelungen. So können rein nationale 
Regelungen nur in der Phase des Betreibens eines 
Gerätes an einem speziellen Ort - also wenn elektro- 
magnetische Unverträghchkeiten auftreten oder dro- 
hen - Regelungslücken schheßen. Dies ist auch nur 
dann möghch, wenn harmonisierte Vorschriften nicht 
beeinträchtigt werden. 

Mit § 1 Abs. 2 Satz 2 der Neufassung wird das EMV- 
Gesetz, soweit dies zur Aufklärung und für Maßnah- 
men zur Behebung elektromagnetischer Unverträg- 
hchkeiten erforderhch ist, zur übergeordneten Vor- 
schrift für sämthche Geräte erhoben, auch für solche, 
deren Inverkehrbringen, Weitergeben, Ausstehen 
auf Messen, Inbetriebnehmen und Betreiben in einer 
Einzelvorschrift geregelt ist. Das bedeutet, daß bei 
elektromagnetischen Unverträghchkeiten die Regu- 
herungsbehörde auch in den Fähen zuständig ist, wo 
Einzelrichthnien umsetzende Gesetze Regelungen 
zur EMV treffen. 
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Neu ist auch die Erweiterung auf den Bereich der 
elektromagnetischen UnverträgUchkeiten im Zusam- 
menhang mit der Abstrahlung oder Aussendung von 
Nutzfrequenzen, wie durch Sendeeinrichtungen 
(z.B. Diebstahlwamanlagen, Rundfunk- und Fern- 
sehsender) oder Hochfrequenzgeräte oder Geräte für 
industrielle, wissenschaftliche oder medizinische 
Zwecke (ISM-Geräte), wie beispielsweise Funken- 
erosionsanlagen oder Hochfrequenzchirurgie geräte. 
Entsprechende Ergänzungen finden sich auch in § 6 
Abs. 1 (Entwicklung, Erprobung, Installation), § 6 
Abs. 2 (Aufstellimg und Vorfühnmg von Geräten auf 
Ausstellungen und Messen) und in den Regelungen 
zu Aufgaben und Befugnissen der Reguüerungsbe- 
hörde. Die VerträgÜchkeit von Funkdiensten und 
Funkanwendungen untereinander (FunkverträgUch- 
keit) unterhegt nicht dem EMVG, sondern dem Tele- 
kommunikationsgesetz. 

Zu § 2 - Definitionen 

Die Definitionen wurden überarbeitet, um eindeutige 
Begriffsbestimmungen zu haben, und den erweiter- 
ten gesetzhchen Regelungen angepaßt. 

Die Definition § 2 (alt) Nr. 1 (EMV-Richtlinie) entfäUt. 
Die Richtlinie 89/336/EWG wird ausführhch in § 2 
Nr. 1 zitiert. Bei den weiteren VerwendungssteUen 
wird die Bezeichnung Richtlinie 89/336/EWG ver- 
wendet. 

Die Definition § 2 (alt) Nr. 3 (Betreiben) entfäUt (siehe 
auch Begründungen zu § 1 Abs. 1 und 2). 

Die Definition § 2 (alt) Nr. 6 (Störfestigkeit) entfällt, 
da sie im regelnden Teil des Gesetzes in § 3 Abs. 1 
enthalten ist. 

Zu Nummer 1 - HersteUer 

§ 2 (alt) Nr. 2 wird übernommen und ergänzt. 

Um die Verantworthchkeiten aus dem Gesetz klar 
zuordnen zu können, wird die Definition des Begriffs 
„HersteUer" aus § 2 (alt) Nr. 2 präzisiert und um Per- 
sonengesellschaften erweitert, die selbst Träger von 
Rechten und Pflichten sein können, die „rechtsfähi- 
gen Personengesellschaften". Dabei werden auch 
Formuüerungen aus dem Produkthaftungsgesetz 
übernommen. Für den Begriff „Produkt" wird der 
richtUnienkonforme Begriff „Gerät" verwendet. 

AnsteUe des als Definition entfaUenen Begriffes 
Richtlinie 89/336/EWG wird die ausführUche Lang- 
fassung der Richtlinie 89/336/EWG nüt Nennung der 
Änderungen verwendet. Bei den weiteren Verwen- 
dungssteUen wird die Bezeichnung Richtlinie 89/336/ 
EWG verwendet. 

Zu Nummer 2- Inverkehrbringen 
Die Bestimmung ist neu. 

Von vielen Anwendern des Gesetzes wird bemän- 
gelt, dciß der Begriff des Inverkehrbringens im Ge- 
setz nicht näher bestimmt wird. Da mit der Verwen- 
dung dieses Begriffes die Verantwortung für die Ein- 
haltung der gesetzhchen Bestimmungen festgelegt 
wird, ist dazu eine Aussage im Gesetz notwendig. 


Die Definition ist an die Neufassung 1997 des „Leit- 
faden zur Anwendung der Richtlinie 89/336/EWG" 
angelehnt. Der Leitfaden wurde von der Europäi- 
schen Kommission unter Mitwirkung der EMV-Re- 
gierungssachverständigen und von Vertretern der 
europäischen Industrie und interessierten Kreisen 
aUer MitgUedstaaten erarbeitet. 

Über die aus dem Leitfaden übernommene Begriffs- 
bestimmung hinaus enthält der Leitfaden folgende, 
zum Verständnis der Begriffsbestimmung hilfreiche 
Erläuterungen: 

Mit dem Begriff „Inverkehrbringen" wird der Zeit- 
punkt festgelegt, zu dem das Gerät zum ersten Mal 
aus der Phase seiner HersteUung in den Markt des 
EWR bzw. aus der Phase seiner Einfuhr aus einem 
Drittland in die Phase seines Vertriebs und/oder sei- 
nes Gebrauchs im EWR übergeht. Befindet sich ein 
Gerät im Lager des HersteUers oder des Importeurs, 
so gilt es grundsätzUch als nicht in Verkehr gebracht. 
Da sich das Inverkehrbringen nur auf die erste Be- 
reitsteUung eines Gerätes im EWR zum Zwecke sei- 
nes Vertriebs und/oder seines Gebrauchs im EWR 
bezieht, erfaßt die Richtlinie 89/336/EWG nur neue 
Geräte, die im EWR hergesteUt wurden, sowie neue 
oder gebrauchte Geräte, die aus einem Drittland ein- 
geführt wurden. 

Die Vorschriften und Verpflichtungen der Richtlinie 
zum Inverkehrbringen gelten unabhängig von Her- 
stellungsdatum und -ort vom 1. Januar 1996 an für 
jedes einzelne Gerät und nicht für einen Gerätetyp, 
eine Gruppe oder eine Familie von Geräten. Es hegt 
in der Verantwortung des HersteUers sicherzusteUen, 
daß wirkUch jedes einzelne seiner Geräte nüt der 
Richtlinie übereinstimmt, wenn es in den Anwen- 
dungsbereich der Richtlinie fäUt. Dazu kann er jede 
ihm geeignet erscheinende Methode anwenden. Be- 
nutzt er ein statistisches Verfahren wie Stichproben- 
entnahmen (Prüflose), so soUte er sichersteUen, daß 
sein Verfahren so konzipiert ist und durchgeführt 
wird, daß dieser Zweck erreicht wird. 

„BereitsleUen" bedeutet das Überlassen des Gerätes, 
d, h. entweder der Übergang des Eigentums an die- 
sem Gerät oder die körperUche Übergabe des Gerä- 
tes durch den HersteUer, seinen im EWR niedergelas- 
senen Bevollmächtigten oder den Importeur an die 
für den Vertrieb des Gerätes auf dem Markt des EWR 
verantwortUche Person oder die entgeltUche oder 
unentgeltUche geschäftsmäßige Weitergabe an den 
Endverbraucher oder Nutzer unabhängig von dem 
Rechtsgrund, auf dem das Überlassen beruht (Ver- 
kauf, Leihgabe, Vennietung, Leasing, Schenkung 
oder jede sonstige Art eines im Geschäftsverkehr 
übUchen Rechts). Das Gerät muß die Richtlinie zum 
Zeitpunkt der Überlassung einhalten. 

Bietet der HersteUer, sein im EWR niedergelassener 
Bevollmächtigter oder der Importeur ein unter die 
Richtlinie 89/336/EWG faUendes Gerät in einem Ka- 
talog an, gilt es erst dann als in Verkehr gebracht, 
wenn es tatsächUch zum ersten Mal bereitgesteUt 
wird. Daher müssen in einem Katalog angebotene 
Geräte nicht unbedingt voüständig mit den Bestim- 
mungen dieser Richtlinie übereinstimmen, wobei 
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dieser Sachverhalt jedoch im Katalog deutlich ange- 
geben werden muß. 

Das Inverkehrbringen eines Gerätes schließt fol- 
gende Fälle nicht ein: 

- die Abtretung eines Gerätes vom Hersteller an sei- 
nen ün EWR niedergelassenen Bevollmächtigten, 
der im Namen des Herstellers dafür verantwortlich 
ist sicherzustellen, daß das Gerät mit der Richtlinie 
übereinstimmt; 

- Einfuhren in den EWR zum Zwecke der Wieder- 
ausfuhr im Rahmen der hierzu vorher getroffenen 
Vereinbarungen} 

- die Herstellung eines Gerätes innerhalb des EWR 
zum Zwecke der Ausfuhr in ein Drittland; 

- die Aufstellung eines Gerätes auf Messen und 
Ausstellungen (obwohl in der Richtlinie auf diesen 
spezifischen Sachverhalt nicht verwiesen wird, ist 
er dort als Empfehlung auf genommen); zwar muß 
das Gerät nicht vollständig den Bestimmungen der 
Richtlinie entsprechen, es muß jedoch deutlich 
imd unmittelbar bei dem auf gestellten Produkt 
darauf hingewiesen werden. 

Zu Nummer 3- Gerät 

§ 2 (alt) Nr. 4 wird übemonunen imd ergänzt. 

Die Reihenfolge der Gerätearten wird aus systemati- 
schen Gründen angepaßt imd um den Begriff Netz 
erweitert. 

Bei der Anlage I, welche eine Aufzählung elektri- 
scher und elektronischer Geräte enthält und auf die 
in der Definition verwiesen wird, handelt es sich um 
eine nicht abschließend definierte Beispielliste. 
Anlage I ist identisch mit Anhang III der Richtlinie 
89/336/EWG. 

Zu Nummer 4 - Apparat 
Die Bestimmung ist neu. 

Sie dient dem besseren Verständnis und damit einer 
einheitlichen Anwendung des Gesetzes. Die Begriffs- 
bestimmung wird an die Formulienmgen im „Leit- 
faden zur Anwendung der Richtlinie 89/336/EWG" 
angelehnt. 

Zu Nummer 5 - System 
Die Bestimmung ist neu. 

Sie dient der Vereinheitlichung beim Verständnis 
und der Anwendung des Gesetzes. Die Begriffsbe- 
stimmung wird an die Formulienmgen im „Leitfaden 
zur Anwendung der Richtlinie 89/336/EWG" ange- 
lehnt. 

Zu Nummer 6 - Anlage 
Die Bestimmung ist neu. 

Sie dient der Vereinheitlichung beim Verständnis 
und der Anwendung des Gesetzes. Die Begriffsbe- 
stimmung wird an die Formulierungen im „Leitfaden 
zur Anwendung der Richtlinie 89/336/EWG" ange- 
lehnt. 


Zu Nummer 7 - Netz 
Die Bestimmung ist neu. 

Sie dient der Vereinheitlichung beim Verständnis 
und der Anwendung des Gesetzes. Bei den Übertra- 
gungsstrecken kann es sich um lokale, regionale 
oder überregionale Verbindungen handeln. 

Zu Nummer 8 - Elektromagnetische Störung 
§ 2 (alt) Nr. 5 wird unverändert übernommen. 

Zu Nummer 9 - Elektromagnetische Verträglichkeit 

§ 2 (alt) Nr, 7, der die Grundannahmen in bezug auf 
elektromagnetische Verträglichkeit enthält, wird un- 
verändert übernommen. Unter „unannehmbaren" 
elektromagnetischen Störungen werden dabei solche 
verstanden, die einen bestimmungsgemäßen Betrieb 
anderer Geräte verhindern. 

Zu Nummer 10- Zuständige Stelle 

§ 2 (alt) Nr. 8 wird übemonunen und redaktionell 
überarbeitet. 

Die Regelungen über die von einer zuständigen 
Stelle zu erfüllenden Voraussetzungen werden hier 
gestrichen. In § 7 Abs. 5 wird das Bundesministerium 
für Wirtschaft ermächtigt, eine Rechtsverordnung zu 
erlassen, in der das in der Bundesrepublik Deutsch- 
land vorgeschriebene Verfahren zur Anerkennung 
einer zuständigen Stelle beschrieben wird. Die im 
Rahmen des Verfahrens nachzuweisenden Qualifika- 
tionen, die eine zuständige Stelle erfüllen muß, wie 
z.B. technische Kompetenz des Personals und ent- 
sprechende technische Ausrüstung, werden in An- 
lage III des Gesetzes beschrieben. 

Zu Nummer 11 - EG-Baumusterbescheinigung 

§ 2 (alt) Nr. 9 wird übemonunen und ergänzt. 

Die Ergänzung „bei Sendefunkgeräten" und der Er- 
satz von „einschlägigen Bestimmungen" durch „auf 
das jeweilige Gerät anwendbaren Bestimmungen" 
dienen der Präzisiemng und der Verständlichkeit. 

Zu Nummer 12- Benannte Stelle 

§ 2 (alt) Nr. 10 wird übernommen und redaktionell 
überarbeitet. 

Die Regelungen über die von einer benannten Stelle 
zu erfüllenden Voraussetzungen werden hier gestri- 
chen. In § 7 Abs. 5 wird das Bundesministerium für 
Wirtschaft ermächtigt, eine Rechtsverordnung zu er- 
lassen, in der das in der Bundesrepublik Deutschland 
vorgeschriebene Verfahren zur Beleihung einer be- 
nannten Stelle beschrieben wird. Die im Rahmen des 
Verfahrens nachzuweisenden Qualifikationen, die 
eine benannte Stelle erfüllen muß, wie z.B. techni- 
sche Kompetenz des Personals und entsprechende 
technische Ausrüstung, werden in Anlage III des Ge- 
setzes beschrieben. 

Zu Nummer 13- Senderbetreiber 
§ 2 (alt) Nr. 11 wird übernommen und ergänzt. 
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Da die Zuteilung von Frequenzen im Zusammen- 
hang mit Funkanlagen sich nach dem Telekommuni- 
kationsgesetz ausschließlich auf die Sendeeinrich- 
tung, d. h. das Sendefunkgerät bezieht, wird die Defi- 
nition entsprechend angepaßt. 

Zu Nummer 14- Sendefunkgeräte 

§ 2 (alt) Nr. 12 wird übernommen \md ergänzt. 

Der Teilsatz „deren Sender einschließlich der Zusatz- 
etnrichtungen" wird gestrichen, da er zu Verunsiche- 
rungen bei der Anwendung der Konformitätsbewer- 
tung von Sendefunkgeräten führte. Die Zusatzetn- 
richtungen unterliegen nicht den speziellen Bestim- 
mungen für Sendefunkgeräte. 

Zu § 3 - Schutzanfordenmgen 

Der bisherige § 3 (Inverkehrbringen und Betreiben 
von Geräten) faßte materielle und administrative An- 
fordenmgen, die Geräte zum Zeitpunkt des Inver- 
kehrbringens erfüllen müssen, zusammen. Diese An- 
forderungen wurden in den bisherigen §§ 4 (Schutz- 
anforderungen) und 5 (Bescheinigung der Einhal- 
tung der Schutzanforderungen und Kennzeichnung 
der Geräte) präzisiert. Im § 3 (alt) waren dadurch 
viele Querverweise auf die beiden nachfolgenden 
Paragraphen enthalten, welche die Verständlichkeit 
und die Lesbarkeit des Gesetzes erschwerten. Die 
Querverweise werden durch die Neustrukturieiung 
deutlich reduziert. 

§ 3 (alt) Abs. 1 entfällt in der bisherigen Form. Die In- 
halte werden wie folgt in andere Regelungen über- 
nommen: 

- Nummer 1 (alt) wird teils in § 3 Abs. 1, teils in § 4 
Abs. 1 und 2 integriert. 

- Nummer 2 (alt) wird in § 4 Abs. 1 imd 2 und § 5 
Abs. 1 integriert. 

- Nummer 3 (alt) wird in § 4 Abs. 1 Nr. 2, § 4 Abs. 2 
und in § 5 Abs. 1 integriert. 

§ 3 (alt) Abs. 2 entfällt in der bisherigen Form. Dieser 
Absatz wurde von der Europäischen Kommission we- 
gen seines ausschließhchen Bezugs auf Normen be- 
anstandet. Die Möghchkeit, daß auch die Bescheini- 
gung einer zuständigen Stelle die Verwendungsmög- 
lichkeiten eines Gerätes auf bestimmte Umgebungen 
beschränken kann, war nicht berücksichtigt. Die 
Neuformulierung in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 erfaßt alle 
Fälle. 

§ 3 (alt) Abs. 3 wird in § 4 Abs. 5 integriert. 

§ 3 (alt) Abs. 4 entfällt. Die Voraussetzungen, unter 
denen die Schutzanforderungen eingehalten werden 
müssen (vorschriftsmäßige Installierung, angemes- 
sene Wartung, bestimmungsgemäßer Betrieb), wer- 
den in den § 3 Abs. 1 integriert. 

§ 3 (alt) Abs. 5 wird in § 4 Abs. 7 integriert, 

§ 3 (alt) Abs. 6 wird in § 6 Abs. 2 integriert. 

§ 3 legt fest, welche Anforderungen an Geräte zu 
stellen sind, damit diese zum einen keine elektroma- 
gnetischen Störungen bei anderen Geräten verur- 


sachen, d.h. deren bestimmungsgemäßen Betrieb 
nicht beeinträchtigen, und zum anderen selbst eine 
angemessene Festigkeit gegenüber elektromagneti- 
schen Einwirkungen anderer Geräte aufweisen. 
Anlage I, auf die wegen der dort genannten wesent- 
lichen Schutzanfordeiungen verwiesen wird, ist aus 
der Richtiinie 89/336/^WG übernommen. 

Zu Absatz 1 - Schutzanfordeiungen 

§ 4 (alt) Abs. 1 Satz 1 wird übernommen und ergänzt. 

Die vom Hersteller vorzugebenden Voraussetzungen, 
unter denen die Schutzanforderungen eingehalten 
werden, sind hier ergänzt und die Formuherungen 
präzisiert. 

Der Verweis auf § 1 Abs. 1 wurde gestrichen, da er 
sich unmittelbar aus der vorstehenden Definition 
bzw. aus dem Anwendungsbereich ergibt. 

Anlage I, die identisch mit Anhang III der Richtlinie 
89/336/EWG ist, enthält eine nicht abschließend defi- 
nierende Liste von Geräten, deren Betrieb bei Ein- 
haltung der in § 3 Abs. 2 genannten Normen durch 
elektromagnetische Stönmgen nicht beeinträchtigt 
werden soll. Dazu gehören beispielsweise private 
Ton- und Femsehnmdfunkempfänger, Industrieaus- 
rüstungen, informationstechnische Geräte und Tele- 
kommunikationsnetze imd -geräte. 

Zu Absatz 2 - Einhalten der Schutzanforderungen 
bei Anwendung von Normen 

§ 4 (alt) Abs. 2 wird übernommen und wie folgt geän- 
dert: 

Der in § 4 (alt) Abs. 2 Nr. 1 und 2 verwendete Begriff 
der „einschlägigen harmonisierten europäische Nor- 
men" war zu unbestimmt. Er wird durch die Formu- 
heiung „auf das jeweüige Gerät anwendbaren har- 
monisierten europäischen Normen" ersetzt. Bei Ein- 
haltung dieser Normen wird vermutet, daß die 
Schutzanfordeiungen eingehalten werden. 

Anstelle von „Forderungen" wird einheithch im Ge- 
setz der Begriff „Schutzanforderungen" verwendet. 

Zu Absatz 3 - Einhalten der Schutzanforderungen 
bei teilweiser Anwendung oder 
Nichtanwendung von Normen 

§ 4 (alt) Abs. 3 wird inhaltlich übernommen, jedoch 
übersichtlicher strukturiert. 

Als Nachweis zur Einhaltimg der Schutzanforderun- 
gen wird der technische Bericht ergänzt. 

Zu § 4 - Konformitätsbewertung, CE-Kennzeich- 
nung, Angaben zum bestimmungsgemäßen 
Betrieb imd Betreiben von Geräten 

Die Überschrift zu § 4 wurde an die inhaltlichen Aus- 
sagen dieses Paragraphen angepaßt. Die Forderung 
nach Angaben zum bestimmungsgemäßen Betrieb 
ist neu. 

In der EG -Konformitätserklärung nach Absatz 1 wird 
erklärt, welche Normen angewandt wurden, um die 
Übereinstimmung mit den Schutzanforderungen 
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nachzuweisen, während in der EG-Konformitätser- 
klärung nach Absatz 2 zu diesem Zweck auf den 
technischen Bericht oder die Bescheinigung einer zu- 
ständigen Stelle hingewiesen wird. 

Zu Absatz 1 - Voraussetzungen für Inverkehr- 
bringen, Weitergeben und Inbetrieb- 
nehmen 

§ 5 (alt) Abs. 1 und Teile von § 3 Abs. 1 werden über- 
nommen. 

Zu Satz 1 

Die Forderung des § 3 (alt) Abs. 1, daß Geräte nur 
dann in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn 
sie den Bestimmungen dieses Paragraphen entspre- 
chen, wird in Satz 1 integriert. 

Die Ergänzung um „gewerbsmäßige Weitergabe" 
verpflichtet den Handel, nur solche Geräte weiterzu- 
geben, die den Anforderungen des Gesetzes entspre- 
chen. Bisher galt dies nur für den Inverkehrbringer, 
wodurch die Regulierungsbehörde, wenn nichtkon- 
forme Geräte schon in Verkehr gebracht waren, erst 
bei auftretenden elektromagnetischen Unverträglich- 
keiten gegenüber dem Betreiber tätig werden 
konnte. Die Weitergabe von Geräten, die nicht den 
Schutzanforderungen entsprachen, konnte nicht ver- 
hindert werden. 

Die Bezeichnung „Hersteller oder sein Bevollmäch- 
tigter mit Niederlassung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertrags- 
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt- 
schaftsraum" wurde in den ersten Teil des Satzes vor- 
gezogen, um den Gesetzestext zu straffen. 

Zu Satz 2 

Die Verantwortung des Inverkehrbringers gilt künf- 
tig für das Vorhandensein aller in Satz 1 aufgelisteten 
Anforderungen für das Inverkehrbringen. 

Um für die in Satz 1 genannten Verpflichtungen 
Nummer 1 bis 5 einen Verantwortlichen zu haben, ist 
in den Fällen, in denen entweder der Hersteller oder 
sein Bevollmächtigter im Europäischen Wirtschafts- 
raum niedergelassen ist, gemäß Satz 1 Nr. 3 der Aus- 
steller der EG -Konformitätserklärung anzugeben. 

Zu Satz 3 

In den Fällen, in denen weder der Hersteller noch 
sein Bevollmächtigter im Europäischen Wirtschafts- 
raum niedergelassen ist, muß gemäß Satz 3 vom Im- 
porteur sein Firmenname und Firmensitz angegeben 
werden. Bisher wurde vom Hersteller oder seinem 
Bevollmächtigten die Angabe des Importeurs gefor- 
dert. Dem Hersteller ist der Importeur jedoch nicht in 
jedem Fall bekannt. 

Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ~ EG-Konformitätserklämng 

§ 5 (alt) Abs. 1 Nr. 1 wird übernommen und geändert. 

Mit der EG-Konformitätserklämng erklärt der Her- 
steller oder sein Bevollmächtigter die Übereinstim- 


mung eines Gerätes mit den Bestimmungen dieses 
Gesetzes. Die Inhalte der EG-Konformitätserklärung 
sind in der Anlage II dieses Gesetzes genannt und 
sind dem Anhang I der Richtlinie 89/336/EWG ent- 
nommen. 

Da der Begriff „bescheinigen" im Zusammenhang 
mit der zuständigen Stelle verwendet wird, wird im 
Zusammenhang mit der EG-Konformitätserklämng 
durch den Hersteller oder seinen in der Gemein- 
schaft niedergelassenen Bevollmächtigten das Wort 
„bescheinigen" durch „erklären" ersetzt. 

Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 2- CE-Kennzeichnung 

§ 5 (alt) Abs. 1 Nr. 2 wird teilweise übernommen und 
geändert. 

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät oder, wenn 
dies nicht möglich ist, in der Gebrauchsanweisung 
oder dem Garantieschein anzugeben. Der Leitfaden 
zur Richtlinie 89/336/EWG sagt dazu ergänzend, daß 
die Stelle, an welcher die CE-Kennzeichnung ange- 
geben wird „in dieser Rangfolge" ausgewählt wer- 
den soll. Der Zusatz „insbesondere wegen zu gerin- 
ger Größe" wird gestrichen, da bei dieser Formulie- 
mng dem Hersteller ohnehin erlaubt ist, auch aus an- 
deren Gründen die CE-Kennzeichnung nicht auf 
dem Gerät anzubringen. 

Die Angabe des Ausstellers der EG-Konformitäts- 
erklämng wird in der Ziffer 3 behandelt. 

Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 - Angabe des Ausstellers der 

EG-Konformitätserklärung 

§ 5 (alt) Abs. 1 Nr, 2 wird teilweise übernommen und 
geändert. 

Der Aussteller der EG-Konformitätserklämng ist in 
Verbindung mit der CE-Kennzeichnung auf dem 
Gerät oder, wenn dies nicht möglich ist, in der 
Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein an- 
zugeben. 

Wann anstelle der Angabe des Ausstellers der EG- 
Konformitätserklämng der Importeur anzugeben ist, 
steht zur besseren Verständlichkeit in § 4 Abs. 1 
Satz 3. 

Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 4- Angaben zum bestim- 
mungsgemäßen Betrieb 

Die Bestimmung ist neu. 

Die in der Gebrauchsanweisung zu machenden An- 
gaben zum bestimmungsgemäßen Betrieb werden 
aus Anlage I letzter Absatz in das Gesetz übernom- 
men, um sie stärker in den regelnden Teil des Geset- 
zes einzubinden. Des weiteren werden sie konkreti- 
siert. Dies wurde mit den Dienststellen der Kommis- 
sion vorbesprochen, die mit der Auffassung der Bun- 
desregiemng dahin gehend übereinstimmen, daß 
ohne diese Konkretisierung die Hersteller wohl kaum 
die für eine vorschriftsmäßige Instalüemng, ange- 
messene Wartung und einen bestimmungsgemäßen 
Betrieb erforderlichen Angaben in einem ausreichen- 
den Umfang machen würden. Ohne ausreichende 
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Angaben vermag ein Betreiber in der Regel nicht zu 
erkennen, ob für andere Geräte in der Umgebung, in 
der er das Gerät verwenden will, die von dem Gerät 
ausgehenden elektromagnetischen Störungen zu- 
mutbar sind bzw. ob die Störfestigkeit des von ihm 
eingebrachten Gerätes für diese Umgebung ausrei- 
chend ist. Der Betreiber wird oft aus eigenen Kennt- 
nissen nicht in der Lage sein zu erkennen, auf was es 
bei der Installation, Wartung und beim Betreiben im 
einzelnen ankommt, um die EMV zu gewährleisten. 
Die Formulierungen zum Inhalt der Gebrauchsan- 
weisung wurden angelehnt an den Abschnitt 10 der 
Neufassung 1997 des „Leitfaden zur Anwendung der 
Richtlinie 89/336/EWG". 

Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 5- Hinweise auf der Verkaufs- 
verpackung 

Die Bestimmung ist neu. 

Da die Hinweise zu § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
Buchstabe b kaufentscheidend sein können, sind sie 
nach Auffassung der Verbraucherverbände auch auf 
der Verkaufsverpackung anzubringen. Da bei Ver- 
packung hier nicht die für den Zwischenhandel häu- 
fig verwendete „Umverpackung" gemeint ist, wird 
hier und an den anderen Gesetzesstellen der vom 
DIHT vorgeschlagene Begriff „Verkaufsverpackung" 
verwendet. 

Zu Absatz 2 - Nicht mit den Normen 

übereinstimmende Geräte 

§ 5 (alt) Abs. 2 wird zum Teil übernommen und neu 
strukturiert. 

Die Bestimmungen für das Inverkehrbringen von Ge- 
räten, bei denen die anwendbaren Normen nicht 
oder nur teilweise angewandt wurden oder für die 
keine solchen Normen vorhanden sind, werden er- 
weitert auf die gewerbsmäßige Weitergabe und das 
Inbetriebnehmen (siehe auch Begründung zu § 4 
Abs. 1). 

Die Aufbewahrungspflicht für die technische Doku- 
mentation wird generell in § 4 Abs. 3 geregelt. 

Der in Satz 1 Nr. 3 genannte technische Bericht ent- 
hält im wesentlichen Meßprotokolle und technische 
Erläuterungen. Er kann vom Hersteller, von Prüfein- 
richtungen oder von einer zuständigen Stelle erstellt 
werden. Mit der in Satz 1 Nr. 3 genannten Bescheini- 
gung wird die Einhaltung der Schutzanforderungen 
durch die Anerkennung des technischen Berichtes 
bestätigt. 

Zu Absatz 3 - Aufbewahrungsfrist für 

EG -Konformitätserklärung und 
technische Dokumentation 

§ 5 (alt) Abs. 3 wird übernommen, redaktionell über- 
arbeitet und ergänzt. 

Die EG -Konformitätserklärung und die technische 
Dokumentation müssen zehn Jahre lang nach dem 
Inverkehrbringen des letzten Gerätes aufbewahrt 
werden. 


Zu Absatz 4 - Kennzeichnung von Geräten, 

Verpackungen, Gebrauchsanweisung, 
Garantieschein 

§ 5 (alt) Abs, 7 wird übernommen und geändert. 

Für den Begriff „Begleitpapiere" werden die Be- 
zeichnungen der Richtlinie (Gebrauchsanweisung 
und Garantieschein) verwendet (siehe auch Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 und 3), 

Die Gestaltungsregelung aus § 5 Abs. 7 Satz 3 wird 
in eine Untersagungsregelung geändert, damit bei 
Nichteinhaltung die Bußgeldregelungen des § 12 an- 
gewendet werden können. 

Zu Absatz 5 - Betreiben von Geräten 

§ 3 (alt) Abs. 3 wird übernommen, neu strukturiert 
und ergänzt. 

Ergänzend wird der Betreiber verpflichtet, die Anga- 
ben des Herstellers zum bestimmungsgemäßen Be- 
trieb gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 zu beachten. 

Zu Absatz 6 - Weitergabe der Informationen zum 
bestimmimgsgemäßen Betrieb 

Die Bestimmung ist neu. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände 
(AgV) hat gefordert, daß die Angaben zum bestim- 
mungsgemäßen Betrieb eines Gerätes nicht nur in 
der Gebrauchsanweisung, sondern vor allem auf der 
Verkaufsverpackung abgedruckt werden, damit der 
Kunde bereits vor dem Kauf erkennen kann, ob er 
das Gerät überhaupt in der von ihm vorgesehenen 
Umgebung einsetzen darf (eine wesentliche Informa- 
tion für die Kaufentscheidung). Mit § 4 Abs. 6 soll die 
Weitergabe der notwendigen Informationen gewähr- 
leistet werden, und zwar sowohl beim Überlassen 
eines neuen Gerätes beispielsweise durch einen 
Händler als auch beim Überlassen eines Gebraucht- 
gerätes beispielsweise von Privat an Privat. Als Ord- 
nungswidrigkeit geahndet werden soll jedoch nur 
ein Verstoß bei gewerblichem Überlassen, 

Zu Absatz 7 - Andere Vorschriften 

§ 3 (alt) Abs. 5 wird redaktionell überarbeitet über- 
nommen. 

Zu den in der Bestimmung angesprochenen Vor^ 
Schriften zählen beispielsweise das Telekommunika- 
tionsgesetz, das Gerätesicherheitsgesetz, das Medi- 
zinproduktegesetz und zugehörige Rechtsverord- 
nungen. 

Zu § 5 - Inverkehrbringen und Betreiben von 
Sendefunkgeräten 

Für Sendefunkgeräte, die in Bezug auf die Verursa- 
chung elektromagnetischer Störungen als kritischer 
angesehen werden, sind nach Artikel 10 Abs. 5 der 
Richtlinie 89/336/EWG spezielle Regelungen erfor- 
derlich. Abweichend von den Regelungen für andere 
Geräte und bei speziellen Ausnahmen muß eine EG- 
Baumusterbescheinigung ausgestellt werden. In § 5 
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sind alle speziellen Regelungen für Sendefunkgeräte 
zusanunengefaßt. 

Der bisherige § 5 (Bescheinigung der Einhaltung der 
Schutzanforderungen und Kennzeichnung der Ge- 
räte) entfällt in der bisherigen Form, um die Struktur 
imd danüt die Lesbarkeit und Verständlichkeit des 
Gesetzes zu verbessern. 

§ 5 (alt) Abs. 1 (Voraussetzungen für Inverkehrbrin- 
gen, Weitergeben und Inbetriebnehmen) wird in ge- 
änderter Form in § 4 Abs. 1 übernommen. 

§ 5 (alt) Abs. 2 (Nicht nüt den Normen übereinstim- 
mende Geräte) wird in geänderter Form in § 4 Abs. 2 
übernommen. 

§ 5 (alt) Abs. 3 (Aufbewahrungsfrist für EG-Konfor- 
nütätserklärung und technische Dokumentation) 
wird in geänderter Form in § 4 Abs. 3 übernommen. 

§ 5 (alt) Abs. 4 (Spezielle Bestimmungen für Sende- 
funkgeräte) wird zusammen nüt den Ausnahmen für 
Geräte, die unter die Endgeräte- bzw. Satellitenfunk- 
anlagen-Richtlinie fallen, und für Geräte für Funk- 
amateure in den neuen § 5 übernommen. 

§ 5 (alt) Abs. 5 (Ausnahmeregelungen) wird in § 6 
übernommen. 

§ 5 (alt) Abs. 6 (Betriebsfertige Geräte) wird wie folgt 
in die Neufassung des Gesetzes integriert: 

Satz 1 wird in § 6 Abs. 3 bis 8 integriert. 

Satz 2 wird in § 6 Abs. 1 übernommen. 

Satz 3 entfällt, da § 7 ohne besondere Erwähnung an- 
zuwenden ist. 

Zu Absatz 1 - Inverkehrbringen, Weitergeben und 
Inbetriebnehmen von Sendefunk- 
geräten 

§ 5 (alt) Abs. 4 Satz 1 und 2 werden übernommen 
und geändert. 

Satz 1 fordert für alle Sendefunkgeräte, sowohl wenn 
die anwendbaren Normen eingehalten werden als 
auch wenn diese nicht eingehalten werden, die Aus- 
stellung einer EG-Bainnusterbescheinigung. 

Nach Klänmg der nicht eindeutigen Vorgaben der 
Richtlinie 89/336/EWG mit der Europäischen Kom- 
nüssion werden nüt Satz 2 Regelungen ergänzt, wel- 
che solche Sendefunkgeräte betreffen, bei denen die 
in § 3 Abs. 2 genannten Normen nicht oder nur teü- 
weise angewendet wurden oder keine solchen Nor- 
men vorhanden sind. Satz 2 verlangt für Sendefunk- 
geräte, bei denen die Normen nicht eingehalten wer- 
den, entsprechend der allgemeinen Regelung in § 4 
Abs. 2 eine technische Dokumentation. Diese muß 
anstelle der in § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 geforderten 
Unterlagen als Teü der technischen Dokumentation 
eine EG -Baumusterbescheinigung enthalten. 

Außerdem werden Regelungen zur EG-Konformitäts- 
erklärung und zu den Angaben zum bestimmungs- 
gemäßen Betrieb ergänzt. 


Zu Absatz 2 - Ausnahmen für TK-Endgeräte, 

Satellitenfunkanlagen und Infrarot- 
Geräte 

§ 5 (alt) Abs. 4 Satz 3 und 4 werden redaktionell über- 
arbeitet übernommen und ergänzt. 

Dieser Absatz enthält die Ausnahmen bei der Konfor- 
mitätsbewertung von Sendefunkgeräten auf Grund 
der Endgeräte- und der Satellitenfunkanlagen-Richt- 
linie, die bisher im § 5 Abs. 4 Satz 3 enthalten waren. 
Zwar ist in den genannten Ausnahmefällen keine 
EG -Baumusterbescheinigung einzuholen, jedoch 
gelten dann die normalen Verfahren wie für andere 
Geräte auch. So güt insbesondere für Sendefunk- 
geräte, bei denen die in § 3 Abs. 2 genannten Nor- 
men nicht oder nur teüweise angewendet wurden 
oder keine solchen Normen vorhanden sind, das Ver- 
fahren nach § 4 Abs. 2, d. h. es ist die Bescheinigung 
einer zuständigen Stelle einzuholen. 

Mit der Ergänzung der Nummer 2 wird der von der 
Europäischen Kommission und den anderen Mit- 
gliedstaaten vertretenen Auffassung Rechnung ge- 
tragen, daß Infrarot- Sendefunkgeräte keine EG-Bau- 
musterbescheinigung benötigen. 

Neu in der Bestimmung ist, daß für im Handel erhält- 
liche Sendefunkgeräte für Funkamateure eine CE- 
Kennzeichnung verlangt wird. Dies ist erforderlich, 
weü nach Klärung der nicht eindeutigen Vorgaben 
der Richtlinie 89/336/EWG mit der Europäischen 
Kommission nüt der Ausnahmeregelung in Artikel 10 
Abs. 5 zweiter Unterabsatz der Richtlinie 89/336/EWG 
für die dort beschriebenen Sendefunkgeräte, die aus- 
schließlich für Funkamateure konzipiert und be- 
stimmt sind, gemeint ist, daß für sie lediglich keine 
EG -Baumusterbescheinigung einzuholen ist. Von der 
Verpflichtung, eine EG-Konfornütätserklärung aus- 
zustellen und die Geräte nüt der CE-Kennzeichnung 
zu versehen, sind die nach o. g. Richtlinie Verant- 
wortlichen jedoch nicht befreit. 

Zu Absatz 3 - Aufbewahrungsfristen für 
EG -Konfornütätserklärung, 
EG-Baumusterbescheinigung 
und technische Dokumentation 

Diese Bestimmung ist neu. 

Auf die Aufbewahrungsfristen nach § 4 Abs. 3 wird 
wegen der Herausnahme dieser Regelungen aus die- 
sem Paragraphen hingewiesen. 

Zu § 6 - Ausnahmen und besondere Festlegungen 

Im § 6 sind alle bisher an verschiedenen Stellen des 
Gesetzes enthaltenen Ausnahmeregelungen zusam- 
mengefaßt, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. 

Zu Absatz 1 - Entwicklung, Erprobung, Installation 

Die Regelungen aus § 5 (alt) Abs. 6 Satz 2 zu Ent- 
wicklung, Erprobung und Installation werden wegen 
ihrer grundsätzlichen Bedeutung in einem besonde- 
ren Absatz zusammengefaßt. 

Der Anwendungsbereich des Gesetzes wurde um die 
Störungsbearbeitung im Zusanunenhang nüt der Ab- 
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Strahlung oder Aussendung von Nutzfrequenzen er- 
weitert; entsprechende Ergänzungen werden des- 
halb auch bei Entwicklung, Erprobung, Installation 
vorgenonunen. 

Zu Absatz 2 - Aufstellung und Vorführung von 

Geräten auf Ausstellungen und Messen 

§ 3 (alt) Abs. 6 wird redaktionell überarbeitet über- 
nommen imd um die Störungen durch Nutzfrequen- 
zen ergänzt. 

Zu Absatz 3 - Bauteile mit eigenständiger Funktion 
Diese Bestimmung ist neu. 

Nach der Neufassung 1997 des „Leitfaden zur An- 
wendung der Richtlinie 89/336/EWG" werden Bau- 
teile, die eine eigenständige Funktion erfüllen und 
als eine Einheit in Verkehr gebracht werden, mit Ge- 
räten gleichgestellt. Mit Ausnahme eventuell not- 
wendiger vorbereiteter Einstellungen oder Verbin- 
dungen sind diese Bauteile von jedermann zu erwer- 
ben und wie andere Geräte einsetzbar. Die eigen- 
ständige Funktion des Bauteils steht ohne weitere 
Einstellungen oder Verbindungen zur Verfügung 
bzw. nach einfachen Einstellungen, die von jeder 
Person vorgenommen werden können, welche die 
EMV- Auswirkungen nicht genau kennt. Regelungen 
zu Bauteilen waren im geltenden Gesetz nicht ent- 
halten. 


Zu Absatz 4 - Baukästen imd Bauteilezusammen- 
stellungen 

§ 5 (alt) Abs. 5 Satz 5 wird übernommen und redak- 
tionell überarbeitet. 

Auf eine Ausnahmeregelung für Bausätze, die aus- 
schheßhch für Funkamateure, im Sinne des Amateur- 
funkgesetzes hergestellt und bestimmt sind, wie sie 
bisher in § 5 (alt) Abs. 5 Satz 2 bestand, muß in dieser 
Form verzichtet werden, jedenfalls dann, wenn solche 
Bausätze trotz ihrer Zweckbindung für jedermann er- 
hältlich in Verkehr gebracht werden imd somit von 
jedermann verwendet werden' können. Die aus den 
Bausätzen nach den Anweisungen des Herstellers er- 
stellten fertigen Geräte unterscheiden sich von fertig 
in Verkehr gebrachten Geräten nur dadurch, daß für 
den letzten Schritt der Herstellung der Käufer als Er- 
füUungshüfe des Herstellers handelt. Folglich müs- 
sen die im Handel erhälthchen Bausätze (soweit für 
jedermann erhältiich auch jene für Funkamateure) 
als Vorstufen zu Geräten betrachtet werden und da- 
mit ebenso den Geräten gleichgestellt werden, wie 
alle anderen Bausätze. Diese Auffassung deckt sich 
auch mit der von der Europäischen Kommission ge- 
gebenen Beantwortung einer Anfrage zu Bausätzen 
für Funkamateure, die im Amtsblatt der Europäi- 
schen Gemeinschaften Nr. C 51/23 vom 21. Februar 
1996 unter der Nr. 96/C 51/44 veröffentiicht wurde. 
Über die neuen Regelungen für Zuheferteüe in § 6 
Abs. 9 wird für die Bausätze für Funkamateure, die 
nicht für jedermann erhältiich sind, eine adäquate Er- 
satzregelung geschaffen. 


Zu Absatz 5 - Geräte in herstellereigenen Räumen 

§ 5 (alt) Abs. 5 Satz 1 wird teilweise übernommen 
und redaktionell überarbeitet. 

Für Geräte, die ausschheßhch zur Verwendung in 
„eigenen" Laboratorien, Werkstätten und Räumen 
hergestellt und somit nicht in Verkehr gebracht 
werden, gelten vereinfachte formale Anforderungen. 
So werden die EG -Konformitätserklärung, die CE- 
Kennzeichnung und die EG -Baumusterbescheini- 
gung nicht gefordert. Gleichwohl sind die Schutzan- 
forderungen einzuhalten. Unter „eigenen" Räumen 
werden alle Räume eines Herstellers verstanden, 
auch gemietete oder mit Dritten gemeinsam ge- 
nutzte. 

Zu Absatz 6 und 7 - Anwendung der Geräte- 
bestimmungen auf Anlagen 

§ 5 (alt) Abs. 5 enthielt Regelungen zu Anlagen. 
Diese wurden in Anpassung an den „Leitfaden 
zur Anwendung der Richtlinie 89/336/EWG" über- 
arbeitet. 

Die Ausnahmen von EG -Konformitätserklärung, CE- 
Kennzeichnung, zuständiger Stelle und benannter 
Stelle bleiben bestehen. 

Nach den bisher geltenden Regelungen für Anlagen 
war es ausschheßhch der Interpretation des Herstel- 
lers überlassen, wie er die Einhaltung der Schutz- 
anforderungen bei Anlagen sichersteUt. Dies wurde 
von der Europäischen Kommission als „zu sehr ab- 
weichend vom Geiste der Richthnie 89/336/EWG 
geregelt" bezeichnet und von HersteUem als zu 
unpräzise für Vertragsregelungen empfunden. Die 
Regelungen sind an die Neufassung des Leitfadens 
angelehnt. 

Zu Absatz 6 - Anlagen aus Bestandteilen mit 
CE-Kennzeichnung 

§ 5 (alt) Abs. 5 wird in Teilen übernommen. 

Diese Bestimmung bezieht sich auf solche ortsfesten 
Anlagen, die ausschheßhch aus Bestandteilen be- 
stehen, welche die Schutzanforderungen einhalten, 
für die eine EG-Konformitätserklärung ausgesteUt 
wurde, die eine CE-Kennzeichnung gemäß der 
Richthnie 89/336/EWG tragen und für welche die 
Angaben zum bestimmungsgemäßen Betrieb ersteht 
wurden. Dieser Absatz berücksichtigt, daß bei diesen 
Anlagen mit hoher Wahrscheinhchkeit von der Ein- 
haltung der Schutz anforderungen ausgegangen wer- 
den kann, wenn die genannten Bedingungen erfüUt 
sind. Da ortsfeste Anlagen fast immer Unikate dar- 
steUen, die darüber hinaus auch nicht am freien 
Warenverkehr teilnehmen, soU ein nicht zu rechtfer- 
tigender Prüf- und Meßaufwand vermieden werden. 
Da es für Anlagen noch keine harmonisierten euro- 
päischen Normen gibt, müßte bei einer Gleichbe- 
handlung von Anlagen mit Geräten, die dem freien 
Warenverkehr unterüegen, immer eine zuständige 
Stehe eingeschaltet werden, was mit den Zielen der 
Richthnie 89/336/EWG nicht zu vereinbaren wäre. 
Auch die Neufassung 1997 des „Leitfaden zur An- 
wendung der Richthnie 89/336/EWG" sieht entspre- 
chende Erleichterungen für Anlagen vor. 
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Zu Absatz 1 - Anlagen mit Bestandteilen ohne 
CE-Kennzeichnungr technische 
Dokumentation 

§ 5 (alt) Abs. 5 wird in Teilen übernommen. 

Diese Bestimmung gilt für solche ortsfesten Anlagen, 
bei denen auch eigens für sie hergestellte xmd be- 
stimmte Apparate, Systeme oder Bauteüe verwendet 
wurden, die nicht den Bestimmungen der Richtlinie 
entsprechen. Für solche Anlagen ist auch der Weg 
über die Einhaltung der Normen oder über die zu- 
ständige Stelle möglich, der aber aus den in der Be- 
gründung zu § 6 Abs. 6 genannten Gründen häufig 
als unangemessen angesehen werden muß. Deshalb 
sollen auch für Anlagen, bei denen Komponenten 
verwendet werden, die nicht die Schutzanforderun- 
gen einhalten, erleichternde Regelungen gelten. Bei 
solchen Anlagen bedarf es allerdings gegenüber An- 
lagen nach § 6 Abs. 6 zusätzlicher Überlegungen des 
Erricht ers der Anlage, wie er die Einhaltung der 
Schutzanforderungen sicherstellt. Diese Überlegun- 
gen und die sich daraus ergebenden Maßnahmen 
müssen in der genemnten technischen Dokumenta- 
tion festgehalten werden. Zu solchen Überlegungen 
sind nur EMV-Fachkundige zuverlässig befähigt. 
Wer als solcher cuizusehen ist, wird in der Begrün- 
dung zu § 6 Abs. 9 beschrieben. 

Zu Absatz 8 - Anwendung der Gerätebestimmungen 
auf Netze 

Für Netze werden die bisher im § 5 (alt) Abs. 5 ste- 
henden Regelungen übernommen, daß die Aussagen 
zu Anlagen in § 6 Abs. 6 xmd 7 entsprechend gelten. 

Da sich Bestandteüe von Netzen auf mehrere Stand- 
orte verteüen, kann auf eine CE-Kennzeichnung 
auch bei Anwendung der Normen bzw. bei Einschal- 
txmg einer zuständigen Stelle verzichtet werden. 

Zu Absatz 9 - Zulief erteüe, Ersatzteile 

§ 5 Abs. 5 Satz 3 wird übernommen und ergänzt. 

Neben den auf dem Gebiet der elektromagnetischen 
Verträglichkeit fachkundigen Betrieben werden auch 
auf diesem Gebiet fachkundige Personen aufgenom- 
men. Damit werden beispielsweise auch Lehrkräfte 
an Büdungseinrichtungen, Modellbauer und Funk- 
amateiu-e im Sinne des Amateurfunkgesetzes in den 
Geltungsbereich dieser Regelung einbezogen. Ein 
geeigneter Berufsabschluß, eine geeignete prak- 
tische Tätigkeit, notwendige Kenntnisse der Technik 
und der Funktionsweise elektrischer und elektroni- 
scher Geräte können Anhaltspunkte für eine fach- 
kundige Eignimg sein. Die Begriffe „Industrie" und 
„Handwerk" wurden unter dem Begriff „auf dem 
Gebiet der elektromagnetischen Verträglichkeit 
fachkundigen Betriebe" zusammengefaßt. 

Diese Ausnahmeregelung setzt voraus, daß die hier 
beschriebenen Zuliefer- und Ersatzteile trotz ihrer 
Zweckbindung nicht für jedermann erhältlich in Ver- 
kehr gebracht werden und sonüt nicht von jeder- 
mann verwendet werden können. Sie dürfen nur an 
die hier genannten Personen und Betriebe abgege- 
ben werden, wobei sich der Lieferant vergewissern 
muß, daß seine Teile nur diese Adressaten erreichen. 


Zu Absatz 10 - Selbsthergestellte Amateurfimkgeräte 

Diese Bestimmung gilt für von Funkamateuren 
selbsthergestellte Funkgeräte. 

Die Ausnahmeregelung des § 1 (alt) Abs. 2 wird in 
den § 6 Abs. 10 übernommen, aber sie bewirkt dort 
nicht mehr die Herausnahme aus dem gesamten Gel- 
tungsbereich des Gesetzes, sondern nur noch aus sol- 
chen Bestimmungen, für welche die Anwendung auf 
diese Geräte keinen Sinn macht. Damit werden die 
Bestimmungen über die Anwendung der Normen, 
die Einschaltung zuständiger und benannter Stellen, 
die EG -Konformitätsbewertung und die CE-Kenn- 
zeichnxmg nicht gefordert. Bei auftretenden elektro- 
magnetischen Unverträglichkeiten können jedoch 
die Normen zur Bewertung herangezogen werden. 
Alle anderen Regelungen des Gesetzes sind, soweit 
zutreffend, auf Amateurfunkgeräte anzuwenden. 

Von Funkamateuren selbsthergestellte Geräte dürfen 
nicht in Verkehr gebracht werden, sondern nur an 
Funkamateure weitergegeben werden xmd nur von 
Funkamateuren betrieben werden, weü andernfalls 
die Ausncihmeregelxmgen nicht in Anspruch genom- 
men werden können. 

Zu Absatz 11 - Miniatur-Sende- xmd 

Sende/Empfangsfunkanlagen 

Diese Bestimmung ist neu. 

Gemäß § 65 Abs. 2 Satz 1 sind die zuständigen ober- 
sten Bundes- oder Landesbehörden berechtigt, im 
öffentlichen Interesse erforderliche Ausnahmen von 
den Festlegungen des § 65 Abs. 1 des Telekommuni- 
kationsgesetzes zuzulassen. Hierbei handelt es sich 
um spezielle Sende- und Sende/Empfangsfxmkanla- 
gen nüt geringer Sendeleistung für Observations- 
und Überwachxmgsmaßnahmen der Sicherheitsbe- 
hörden (z.B. Bundeskriminalamt). Die Herstellung 
dieser Geräte darf aus Sicherheitsgründen nur von 
besonders dcifür ausgewählten Firmen, denen die er- 
forderliche Fachkunde zu unterstellen ist, durchge- 
führt werden. 

Miniatur-Sende- und Miniatur-Sende/Empfangs- 
funkanlagen werden auf dem freien Markt nicht ver- 
trieben, so dciß Einzelanfertigungen in Verbindung 
mit dem Bedarfsträger entsprechend dem jeweiligen 
Einsatzfall entwickelt und hergestellt werden müs- 
sen. 

Zu Absatz 12- Verschlechterung der EMV bei 

Geräten ohne CE-Kennzeichnung 

Diese Bestimmung ist neu. 

Viele Anwender des EMVG beklagen, daß im Rah- 
men von Nachrüstungen, Veränderungen und Er- 
weiterungen jedes veränderte Gerät, unabhängig 
vom Herstellungsdatxim (z.B. vor Anwendung des 
EMVG) und von der Art der Veränderung, an den 
Stand des EMVG angepcißt werden muß. Dabei wird 
argximentiert, daß diese Geräte bisher, ohne Störun- 
gen zu verursachen, bestimmungsgemäß betrieben 
wurden. Es wird daher klargestellt, daß die Herstel- 
lerverantwortung nur in den Fällen eintritt, in denen 
das Gerät in einer Weise verändert wird, welche die 
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elektromagnetische Verträglichkeit des Gerätes ver- 
schlechtert, d. h. in diesem Fall ist das Gerät wie ein 
neues zu behandeln. Verbesserungen der elektroma- 
gnetischen Verträglichkeit, wie beispielsweise der 
Einbau eines die Schutz anforderungen erfüllenden 
Gerätes in ein stärker abschirmendes Gehäuse, wür- 
den ansonsten zu unnötigem Aufwand bei Anwen- 
dern des EMVG führen und Geräte, deren Herstel- 
lungsdatum vor Anwendung des EMVG liegt, wür- 
den bei Verbesserungen imter das EMVG fallen. Für 
imveränderte, gleiche Geräte würden dagegen nur 
die Übergangsbestimmungen gelten. 

Zu Absatz 13- Verschlechterung der EMV bei 
Geräten mit CE-Kennzeichnung 

Diese Bestimmung ist neu. 

Siehe Begründung zu § 6 Abs. 12. 

Zu § 7 - Aufgaben und Zuständigkeiten, Beleihung 
und Verordnungsermächtigung 

Die Überschrift wird entsprechend den ergänzten 
Regelungen erweitert. 

Zu Absatz 1 - Ausführende Behörde 
§ 6 (alt) Satz 1 wird übernommen. 

Zu Absatz 2 - Aufgaben der Regulierungsbehörde 

Die einzuhaltenden materiellen und administrativen 
Anforderungen werden aus § 6 (alt) Satz 2 übernom- 
men, aber in der neuen Bestimmung Nummer 1 voll- 
ständig aufgeführt. Außerdem wird auf die Befug- 
nisse nach § 8 hingewiesen. 

Die Nummer 2 ergänzt die Aufgaben im Zusammen- 
hang mit Geräten auf Ausstellungen imd Messen. 

Die Nummer 3 übernimmt unverändert die Regelung 
der Nummer 2 (alt). 

Mit der neuen Bestimmung in Nummer 4 erhält die 
Regulierungsbehörde entsprechend der Erweiterung 
des Anwendungsbereiches des Gesetzes gemäß § 1 
Abs. 2 die Aufgabe, auch bei Unverträglichkeiten 
beim Betreiben in Zusammenhang mit Nutzungs- 
frequenzen tätig zu werden. Eine elektromagnetische 
Störung ist gemäß Definition in § 2 Nr. 8 eine elektro- 
magnetische Erscheinung, die ein imerwünschtes 
Signal darstellt. Elektromagnetische Unverträglich- 
keiten werden jedoch häufig auch von Nutzsignalen 
- als an sich erwünschten Signalen - ausgelöst. 

Die Nummer 5 übernimmt unverändert die Regelung 
der Nummer 3 (alt). 

Zu Absatz 3 - Zuständige und benannte Stelle 
in der Regulierungsbehörde 

Diese Bestimmung ist neu. 

Diese Regelung gestattet der Regulierungsbehörde 
ausdrücklich, die Aufgaben einer zuständigen Stelle 
und einer benannten Stelle neben den Privaten 
wahrzunehmen. 


Beide Aufgaben wurden traditionell vom Bundesamt 
für Post und Telekommunikation wahrgenommen, 
wobei es allein die hoheitliche Aufgabe einer be- 
nannten Stelle erfüllte. Zukünftig wird der Markt 
insoweit für Private als beliehene Unternehmer ge- 
öffnet. 

Die öffentlichen Aufgaben der zuständigen Stellen 
wurden schon bisher vom Bundesamt für Post und 
Telekommunikation neben den ca. 30 privaten An- 
bietern erbracht. Deren privatrechtliche Tätigkeit 
wie auch die Konzeption der Richtlinie, die von 
einem - auch grenzüberschreitenden - Wettbewerb 
zuständiger Stellen ausgeht, sind Veranlassung für 
den Gesetzgeber, von seiner Wahlfreiheit für das Ver- 
waltungshandeln im nicht hoheitlichen Bereich Ge- 
brauch zu machen und diese Aufgabenerfüllung pri- 
vatrechtlich auszugestalten. Dem entspricht auch das 
Verfahren der Anerkennung zuständiger Stellen 
(Absatz 4). Mit Absatz 3 wird klargestellt, daß sich 
die Regulierungsbehörde weiterhin auch selbst an 
dieser Aufgabenerfüllung beteiligen kann; dabei be- 
dient sie sich ebenfalls der privatrechtlichen Hand- 
lungsformen. 

Zu Absatz 4 - Anerkennungs- und Beleihungs- 
aufgaben der Regulierungsbehörde 

Diese Bestimmung ist neu. 

Sie regelt, daß die Aufgaben benannter Stellen wei- 
terhin in öffentlich-rechtlicher Form wahrzunehmen 
sind. Private haben dabei die Möglichkeit, sich hier- 
für beleihen zu lassen. Private, die als zuständige 
Stellen handeln wollen, bedürfen lediglich der An- 
erkennung. Der Regulierungsbehörde werden die 
Aufgaben der Anerkennung zuständiger Stellen und 
Beleihung benannter Stellen übertragen. Die Regu- 
lierungsbehörde nimmt die den Mitgliedstaaten zuge- 
wiesenen Aufgaben gemäß Richtlinie 89/336/EWG 
und Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie 89/336/ 
EWG als zuständige Behörde wahr. Die Aufgaben für 
zuständige bzw. benannte Stellen ergeben sich aus 
den Regelungen in § 3 Abs. 3 Nr. 2 und § 4 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 bzw. aus § 5 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
mit den Begriffsbestimmungen in § 2 Nr. 10 und 12. 

Weitere als die dort genannten Aufgaben können an 
zuständige bzw. benannte Stellen nicht abgegeben 
werden, da deren Aufgabenfeld durch die Richtlinie 
89/336/EWG und den Leitfaden zur Anwendung der 
Richtlinie 89/336/EWG auf die dort beschriebenen 
Aufgaben begrenzt ist. 

Zu Absatz 5 - Verordnungsermächtigung 
Diese Bestimmung ist neu. 

Die Anforderungen imd das Verfahren zur Beleihung 
von benannten imd Anerkennung von zuständigen 
Stellen wurden bisher nicht gesetzlich geregelt. Dies 
soll in einer Rechtsverordnung festgelegt werden. 

Bisher war lediglich das Bundesamt für Post und 
Telekommunikation als benannte Stelle tätig. Künftig 
soll der Markt in diesem Bereich für Private geöffnet 
werden. 
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Erfüllt eine natürhche oder juristische Person oder 
rechtsfähige Personengesellschaft die in Anlage III 
und der Rechtsverordnung nach Absatz 4 festgeleg- 
ten Bedingungen, so ist sie auf Antrag als zuständige 
Stelle anzuerkennen bzw. kann als benannte Stelle 
belieben werden. Die Bundesregierung geht davon 
aus, daß von der Beleihung in weitestmöglichem Um- 
fang Gebrauch gemacht wird. 

Die benannten Stellen, die hoheithche Aufgaben 
wahmehmen, erheben für die Erteilung einer EG- 
Baumusterbescheinigung Kosten (Gebühren und 
Auslagen) auf Grund einer Kostentabelle. Die zu- 
ständigen Stellen ermitteln ihre Preise unter rein 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

Zu §8 

Zu Absatz 1 - Befugnisse der Regulierungsbehörde 
Diese Bestimmung ist neu. 

In § 7 sind Aufgaben imd Zuständigkeiten der Regu- 
herungsbehörde aufgeführt. Es wurde bei der Verab- 
schiedung der Urfassung des EMVG davon ausge- 
gangen, daß mit der Regelung der Aufgaben und Zu- 
ständigkeiten gleichzeitig die Befugnisse der Regu- 
lierungsbehörde geregelt sind. Dies könnte bei stren- 
ger Auslegung nicht zutreffen. Deshalb wird die 
Regulierungsbehörde bei der Wahmehmimg der aus 
§ 7 hervorgehenden Aufgaben durch § 8 mit den ent- 
sprechenden Befugnissen ausgestattet. 

Die Richtlinie 89/336/EWG fordert in Artikel 3, daß 
die Mitghedstaaten Vorkehrungen treffen, damit nur 
richtltnienkonforme Geräte in den Verkehr gebracht 
werden. Bei der Umsetzung der Richtlinie wird durch 
die Befugnis, in den Verkehr zu bringende oder in 
den Verkehr gebrachte Geräte zu prüfen, verdeut- 
licht, daß die Regulierungsbehörde auch zu präventi- 
ven Tätigkeiten vor dem Inverkehrbringen befugt ist. 

Von den jährlich in großer Anzahl in Verkehr zu brin- 
genden bzw. gebrachten Geräten kann nur ein gerin- 
ger Anteil auf Einhaltung der Schutzanforderungen 
geprüft werden. Die Befugnisse sind deshalb auf 
stichprobenartige präventive Überprüfungen be- 
grenzt. Anlässe für solche Überprüfungen können 
daneben z.B. Verdachtsfälle, Informationen von Her- 
stellern bzw. Mitgliedstaaten der EU über den Miß- 
brauch oder über Verstöße sein. Weitere Gründe kön- 
nen aus der Stönmgsbearbeitung resxiltieren oder Er- 
gebnisse anderer Kontrollen sein. 

Um die Angaben zur bestimmungs gemäßen Verwen- 
dung in der Gebrauchsanweisung in § 4 Abs. 1 Nr. 4 
durchsetzen zu können, erhält die Regulierungs- 
behörde die Befugnis, das Inverkehrbringen oder 
Betreiben des Gerätes nicht nur bei fehlender CE- 
Kennzeichnung und Nichteinhaltimg der Schutzan- 
forderungen, sondern auch bei fehlenden oder unzu- 
reichenden Angaben zur bestimmimgsgemäßen Ver- 
wendung des Gerätes zu verhindern oder zu be- 
schränken. In der Formuherung des Absatz 1 Nr. 1 
wird dies berücksichtigt und die Fundstellen der An- 
forderungen präzisiert. 

Durch die Ergänzung um die Nmnmer 2 wird die 
Prüfung von Geräten auf Einhaltimg der Bestimmun- 


gen des § 6 Abs. 2 durch die Reguüerungsbehörde 
auf Messen und Ausstellungen ermöglicht. 

Zu Absatz 2 - Vorgehensweise der Regulierungs- 
behörde bei Verstößen 

§ 7 (alt) Abs. 1 wird mit folgenden Änderungen über- 
nommen: 

Die neuen Formuherungen ermöghchen das Rück- 
gängigmachen des Inverkehrbringens imd die Ein- 
schränkung des freien Warenverkehrs auch bei 
fehlender CE-Kennzeichnung. Damit können die 
gleichen Konsequenzen wie bei Verstößen im Zu- 
sammenhang mit CE-gekennzeichneten Geräten 
eingeleitet werden. 

Zu Absatz 3 - Verstöße bei vorhandener 
CE-Kennzeichnung 

§ 7 (alt) Abs. 2 wird redaktionell angepaßt und mit 
nachfolgender Änderung übernommen. 

Damit bei Verstößen kurzfristig reagiert werden 
kann, sollen Maßnahmen nicht nur an Inverkehrbrin- 
ger, sondern an jeden gerichtet werden können, der 
das Gerät weitergibt (z. B. eine Handelskette). 

Zu Absatz 4 - Maßnahmen auf Ausstellungen und 
Messen 

Die Bestimmimg ist neu. 

Die Befugnisse der Reguherungsbehörde für die 
Fälle, in denen auf Ausstellimgen und Messen Ver- 
stöße festgestellt werden, waren bisher nicht im Ge- 
setz enthalten. Sie werden hier ausdrücklich auf- 
geführt. Die Reguherungsbehörde ist befugt, für die 
in dieser Bestimmung geregelten Fälle die Anbrin- 
gung von Hinweisen bei Nichteinhaltung der Schutz- 
anforderungen zu überprüfen und bei elektromagne- 
tischen Störungen, auch soweit sie in Zusammen- 
hang mit Nutzfrequenzen stehen, entsprechende An- 
ordnimgen zu deren Behebung zu erlassen. Falls 
Mängel nicht behoben werden, kann die Außerbe- 
triebnahme des Gerätes veranlaßt werden. 


Zu Absatz 5 - Maßnahmen bei mangelhafter 
Kennzeichnung 

§ 7 (alt) Abs. 3 wird übernommen, wobei zur Präzisie- 
rung anstelle von Verpackung der Begriff Verkaufs- 
verpackung verwendet wird. 

Zu Absatz 6 - Störungsbearbeitung 

Die Aufgabe der Stönmgsbearbeitung aus § 7 (alt) 
Abs. 4 wird redaktionell überarbeitet und um die Be- 
fugnisse bei Unverträghchkeit in Zusammenhang mit 
Nutzfrequenzen ergänzt. 

Zu Absatz 7 - Identifizierung von störenden 
Aussendungen 

Diese Bestimmung ist neu. 
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Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 und 4 hat die Regulierungsbe- 
hörde u. a. die Aufgabe, Funkstörungen aufzuklären 
und Abhilfemaßnahmen zu veranlassen. Maßnah- 
men sind vor allem: technische Prüfungen, Messun- 
gen, Auflagen für Schirmungsmaßnahmen oder Orts- 
veränderungen und Untersagung des weiteren Be- 
treibens. Funkst önmgen können sowohl durch Aus- 
sendungen ohne Nachrichteninhalt (beispielsweise 
Funkenspektnun einer elektrisch angetriebenen 
Maschine), als auch durch Aussendungen mit Nach- 
richteninhalt (beispielsweise unbeabsichtigte Aus- 
sendungen eines Mobilfunkgerätes, aber auch die 
unberechtigte Aussendung eines nicht zugelassenen 
schnurlosen Telefons und dadurch Störung eines 
Femsehkanals) hervorgerufen werden. 

Zur Störungsaufklärung ist es unter den im Gesetz 
genannten Voraussetzungen unverzichtbar, ein zu- 
nächst unbekanntes vermuthches Störsignal durch 
Demodulation und Abhören zu identifizieren und 
ggf. bei Feststellung von Nachrichteninhalten aus 
diesem Inhalt Schlüsse auf die Herkunft zu ziehen. 
Dies ist insbesondere bei Störungen, die nicht fort- 
dauernd auftreten, der einzige Weg, mit angemesse- 
nem Aufwand in angemessener Zeit zu einem Er- 
gebnis zu kommen. Damit wird unvermeidüch der 
Schutzbereich des Femmeldegeheimnisses nach 
Artikel 10 GG berührt. 

Im Telekommunikationsgesetz von 1996 wird in § 86 
der Schutz des Femmeldegeheimnisses durch das 
dort erneut beschriebene Abhörverbot deutlich un- 
terstrichen. Hiernach bedarf es einer besonderen ge- 
setzhchen Ermächtigung, selbst wenn nur kurzzeitig 
für Identifiziemngszwecke Funkaussendungen ab- 
gehört werden, die nicht für die Allgemeinheit oder 
einen unbestinmiten Personenkreis bestimmt sind. 

In Absatz 7 Satz 3 ist eine Übermittlungsbefugnis für 
Informationen, die zur Verfolgung einer in § 100 a 
StPO genannten Straftat erforderlich sind, enthalten. 
Die anschheßende Verwendung der Daten durch die 
Strafverfolgungsbehörden ist unmittelbar auf Gmnd 
der geltenden strafprozessualen Bestimmungen zu- 
lässig. Insoweit begründet Absatz 7 Satz 3 kein Ver- 
wendungsverbot. 

Mit dieser Regelung wird der Handlungsspielraum 
der Reguliemngsbehörde beschrieben. 

Zu Absatz 8 - Betretungsrecht 
Diese Bestimmung ist neu. 

Bei Störungen des Funkempfangs kann häufig mit 
technischen Mitteln (Peüeinrichtungen) mit hoher 
Wahrscheinüchkeit das Gebäude lokalisiert werden, 
in dem die Quelle einer störenden Aussendung (bei- 
spielsweise eine gealterte Thermostatregelung einer 
Heizungseinrichtung) zu vermuten ist. Eine eindeu- 
tige Aussage ist aber erst dann möglich, wenn durch 
Messungen in unmittelbarer Nähe und ggf. Ein- und 
Ausschalten des betreffenden Gerätes dieses zwei- 
felsfrei als Quelle der störenden Aussendung zu er- 
mitteln ist. 

Die in § 9 Abs. 2 enthaltene Zugangsregelung 
schheßt Privatgmndstücke und Wohnungen nicht 
ein. Besonders bei Störungen des Ton- und Femseh- 


rundfunkempfangs ist aber vielfach die Ursache von 
Stömngen in benachbarten Wohnungen zu finden. 
Soweit die Wohnungsinhaber bereit sind, freiwiOig 
Zugang zur Überprüfung zu gewähren, ist die Ermitt- 
lung der Störungsursache nicht behindert. Wird je- 
doch der Zugang zum Privatgmndstück oder zur 
Wohnung verweigert, können der Entstehungsort 
und der Vemrsacher der störenden Aussendung 
zwar mit hoher Wahrscheinüchkeit, aber nicht mit 
Gewißheit ermittelt werden. Bei ausgedehnten Pri- 
vatgrundstücken ist selbst eine Zuordnung einer 
nachweisbaren Aussendung zu einem bestimmten 
Grundstück ohne Zugang oft nicht mögüch. Zur 
Wahrung des Schutzes von Leib oder Leben Dritter 
oder von fremden Sachen von bedeutendem Wert, 
der Nutzung eines öff entheben Telekommunikations- 
netzes oder eines zu Sicherheitszwecken verwende- 
ten Empfangs- oder Sendefunkgerätes sollen daher 
den Bediensteten der ReguÜerungsbehörde über die 
Zugangsregelung nach § 9 Abs. 2 hinaus in begrün- 
deten Fällen weitergehende Zugangsrechte einge- 
räumt werden, sofern die Ursache einer Störung 
nicht auf anderem Wege eimittelbar ist. 

Zu Absatz 9 - Verordnung für die Behebung 

von elektromagnetischen Unverträg- 
Üchkeiten 

Diese Bestimmung ist neu. 

§ 8 Abs. 9 enthält die Verordnungsermächtigung für 
ein Verfahren zur Ermittlung von elektromagneti- 
schen Unverträgüchkeiten und für Maßnahmen zu 
deren Beseitigung. 


Zu §9 

Zu Absatz 1 - Auskunftspfücht 

Der Inhalt aus § 8 (alt) Abs. 1 wird mit nachfolgenden 
Änderungen übernommen. 

Die Verweise auf Definitionen im § 2 und das Wort 
„unverzügüch" werden aus redaktionellen Gründen 
gestrichen. 

Die benannten Stellen unterüegen als nach § 7 Abs. 4 
beüehene Unternehmen der Rechts- und Fachauf- 
sicht der ReguÜerungsbehörde und werden deshalb 
im § 9 Abs. 1 nicht spezieU genannt. 

Der Verweis auf die Zivüprozeßordnung wird durch 
einen Verweis auf § 52 der Strafprozeßordnung er- 
setzt. 

Zu Absatz 2 - Rechte zur Durchsetzung von 
Prüfungen und KontroUen 

Der Inhalt aus § 8 (alt) Abs. 2 wird redaktioneU über- 
arbeitet und mit nachfolgender Ändenmg übernom- 
men. 

Die Rechte zur Durchsetzung von Prüfungen und 
KontroUen, die bisher auf Inverkehrbringer, Ausstel- 
ler und zuständige und benannte SteUen beschränkt 
waren, werden auf „Anbieter“ und damit auf die ge- 
samte Handelskette ausgedehnt. 
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Zu § 10 

Zu Absatz 1 - Amtshandlungen, für die Kosten 
erhoben werden 

Der Inhalt von § 9 (alt) Abs. 1 Nr. 1 und 2 wird in 
Nummer 1 zusammengefaßt. 

Der Inhalt von § 9 (alt) Abs. 1 Nr. 3 wird in Nummer 2 
übernommen. 

Der Inhalt von § 9 (alt) Abs. 1 Nr. 4 entfällt, da es auf 
Verlangen der EG-Konunission keine Einzelgeneh- 
migungen mehr gibt. 

In Nummer 3 wird neu die Erhebimg von Kosten im 
Verfahren der Beleihung von benannten Stellen und 
der Anerkennung von zuständigen Stellen festge- 
legt. 

In Nummer 4 wird neu die Erhebimg von Kosten für 
die Erteüung einer EG -Baumusterbescheinigung 
(insoweit handelt die Regulierungsbehörde als be- 
nannte Stelle) festgelegt. 

Zu Absatz 2 - Kostenerhebung für EG-Baumuster- 
bescheinigungen 

Diese Bestimmung ist neu. 

Durch diese Regelung wird die Möglichkeit eröffnet, 
daß behehene Stellen beim Ausstellen von EG-Bau- 
musterbescheinigungen über die Einhaltung der 
Schutzanforderungen Kosten für ihre Amtshandlun- 
gen erheben. 

Zu Absatz 3 - Ermächtigung für EMV-Kosten- 
verordnung 

Der Inhalt von § 9 (alt) Abs. 2 wird überarbeitet und 
gestrafft. 

Die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) 
bemißt sich nach dem Verwaltungskostengesetz. 
Dieses gibt dem Verordnungsgeber eine erhebliche 
Gestaltungsfreiheit bei der Bemessung der Gebüh- 
ren. Das Äquivalenzprinzip fordert insbesondere die 
Berücksichtigung der Bedeutung, des wirtschaftii- 
chen Wertes oder des Nutzens der Amtshandlung bei 
der Gebührenbemessung. 

Zu § 11 - Beitragsregelung 

Der bisherige § 11 (Ermächtigung für Verordnungen 
bei der Änderung von Richtlinien) entfällt wegen ver- 
fassungsrechtlicher Probleme. 

Zu Absatz 1 - Beitragspflichtige Leistungen 
Der Inhalt von § 10 (alt) Abs. 1 wird übernommen. 

Zu Absatz 2 ~ Ermächtigung zur EMV-Beitrags- 
verordnung 

Der Inhalt von § 10 (alt) Abs. 2 wird mit nachfolgen- 
der Änderung übernommen. 

Die bisherige Vorgabe, die Beiträge „zu gleichen 
Teilen" nach den im Gesetz genannten Kriterien auf- 
zuteilen, wird gestrichen. Die genaue Aufteilung der 


Beiträge wird in der EMV-Beitragsverordnung gere- 
gelt werden. 


Zu§ 12 

Zu Absatz 1 - Ordnungswidrigkeiten 

Der Inhalt von § 12 (alt) Abs. 1 wird mit nachfolgen- 
den Änderungen übernommen. 

In Nummer 1 wird die Regelung des § 12 (alt) Abs. 1 
Nr. 1 zum Inverkehrbringen von Geräten ohne Ein- 
haltung der Schutz anforderungen redaktionell über- 
arbeitet übernommen und um die Fälle der gewerbs- 
mäßigen Weitergabe und des Inbetriebnehmens er- 
weitert. Außerdem wird neu das Fehlen einer geeig- 
neten technischen Dokumentation oder einer EG- 
Konformitätserklärung für nicht die Normen einhal- 
tende Geräte als Ordnungswidrigkeit behandelt. 

In Nummer 2 wird neu das Nichtaufbewahren der 
EG-Konformitätserklärung, der EG -Baumusterbe- 
scheinigung und der technischen Dokumentation als 
Ordnungswidrigkeit behandelt. 

In Nummer 3 wird die Regelung des § 12 (alt) Abs. 1 
Nr. 5 zur unerlaubten, irreführenden oder verfäl- 
schenden Kennzeichnung übernommen und erwei- 
tert. 

In Nummer 4 wird neu das Betreiben von Geräten, 
bei denen die gesetzüchen Vorgaben für das Inver- 
kehrbringen oder die Angaben zum bestimmungs- 
gemäßen Betrieb nicht eingehalten wurden, als Ord- 
nungswidrigkeit behandelt. 

In Nummer 5 wird die Regelung des § 12 (alt) Abs. 1 
Nr. 2 zur fehlenden Weitergabe der Informationen 
zum bestimmungsgemäßen Betrieb übernommen, 
wobei nunmehr bei jeder gewerbsmäßigen Weiter- 
gabe eine Ordnungswidrigkeit vorüegt, wenn die 
Informationen zum bestimmungsgemäßen Betrieb 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht- 
zeitig weitergegeben werden. 

In Nummer 6 wird neu das nicht bestimmungsge- 
mäße Inverkehrbringen, gewerbsmäßige Weitergeben 
und Inbetriebnehmen von Sendefunkgeräten als 
Ordnungswidrigkeit behandelt. 

In Nummer 7 wird die Regelung des § 12 (alt) Abs. 1 
Nr. 4 zum fehlenden Hinweis bei auf Ausstellungen 
und Messen ausgestellten Geräten, wenn die Schutz- 
anforderungen nicht eingehalten werden, übernom- 
men und präzisiert. 

In Nummer 8 wird neu das Nichtübergeben und 
Nichtaufbewahren der technischen Dokumentation 
von Anlagen nach § 6 Abs. 7 als Ordmmgswidrigkeit 
behandelt. Die Aufbewahrungspflicht güt dabei für 
jeden Betreiber einer solchen Aiüage. 

Zu Absatz 2 - Geldbußen 

Der Inhalt von § 12 (alt) Abs. 2 wird redaktionell 
überarbeitet übernommen. 
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Zu Absatz 3 - Einziehung von Geräten 

Der Inhalt von § 12 (alt) Abs. 3 wird redaktionell 
überarbeitet übernommen. 

Zu Absatz 4 - Zuständigkeit bei Ordmmgswidrigkeiten 

Der Inhalt von § 12 (alt) Abs. 4 wird imverändert 
übernommen. 

Zu § 13 - Zwangsgeld 
Diese Bestimmung ist neu. 

Um ihre Anordnungen durchsetzen zu können, kann 
die Reguherungsbehörde künftig ein Zwangsgeld 
festsetzen. Dies kann bis zu einer Million Deutsche 
Mark betragen. 

Zu § 14 - Übergangsvorschriften 

Die Übergangsvorschriften werden neu gefaßt. Ge- 
räte die vor dem 1. Januar 1996 betrieben werden 
durften, dürfen auch zukünftig unbefristet in Betrieb 
genommen, betrieben und weitergegeben werden. 
Falls die Genehmigung für einen speziellen Standort 


galt, so gilt die unbefristete Genehmigung auch nur 
für diesen Standort. Werden solche Geräte jedoch in 
einer Weise verändert, umgebaut oder angepaßt, die 
die elektromagnetische Verträglichkeit verschlech- 
tert, so sind sie gemäß § 6 Abs. 13 wie neue Geräte 
zu behandeln. 

Bei der Verursachung elektromagnetischer Störun- 
gen gelten die üblichen entsprechenden Regelungen 
des EMVG. 


Zu § 15 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die Regelungen zum Inkrafttreten und Außerkraft- 
treten werden neu gefaßt. 


Zu den Anlagen 

Die bisherigen „Anhänge" des Gesetzes werden 
durchgängig, wie in deutschen Gesetzen üblich, als 
„Anlagen" bezeichnet imd übernommen, wobei in 
der Reihenfolge die bisherige Ziffer I ersetzt wird 
durch die bisherige Ziffer III und umgekehrt. Verweise 
werden angepaßt. 




Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/10742 


Anlage 2 


Stellungnahme des Bundesrates 


1. Zu § 1 Abs. 3 

In § 1 Abs. 3 ist nach Satz 1 folgender Satz anzu- 
fügen: 

„Dieses Gesetz gilt ferner nicht für Geräte, soweit 
sich deren Inverkehrbringen und Betreiben in be- 
zug auf die Schutzanforderungen zur elektroma- 
gnetischen Verträghchkeit nach Rechtsvorschrif- 
ten richtet, die der Umsetzung anderer Richtlinien 
der Europäischen Gemeinschaften als der Richt- 
linie 89/336/EWG dienen." 

Begründung 

Durch Streichung des bisherigen § 1 Abs. 3 wür- 
den alle die Produkte, deren EMV- Schutzziele 

- gemäß der dem EMVG zugrundeliegende EMV- 
Richtlinie 89/336/EWG - bislang ausschließlich 
durch produktspezifische Einzelrichtlinien gere- 
gelt waren, durch das noveUierte EMVG erfaßt. 
Als Konsequenz wären EMV-Prüfungen auf der 
Grundlage solcher bewährter Einzekichtiiiüen 
nicht mehr ausreichend. 

Beispiele für Produkte nüt Einzelrichtlinien sind: 

- Kraftfahrzeuge, 

- aktive implantierbare medizinische Geräte, 

- Geräte für den Betrieb eines Luftfahrzeuges, 

- Schiffsausrüstungen. 

Die für solche Produkte bestehenden EinzeMcht- 
linien enthalten entweder direkt technische EMV- 
Anforderungen oder verweisen auf entsprechende 
harmonisierte Normen. 

Die Novellierung würde bedeuten, daß solche Pro- 
dukte nicht nur nach der speziellen Einzelricht- 
linie geprüft würden, sondern darüber hinaus 
auch nach dem EMV-Gesetz. Es vmrden somit: 

1. zusätzliche Kosten auf die betroffenen Bran- 
chen zukommen, 

2. Unstimmigkeiten auf dem EMV-Sektor zwi- 
schen den Mitgliedstaaten vorprogrammiert 
sein, weü dann in den einzelnen Mitgliedstaa- 
ten deutlich unterschiedliche Rechtsgrund- 
lagen vorliegen würden. 

2. Zu §6 Abs. 11 

In § 6 sind in Absatz 11 am Ende folgende Wörter 
einzufügen; 

„oder die ausschheßhch für Sicherheitsbehörden 
im Sinne von § 90 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 des Telekom- 
munikationsgesetzes zur Erfüllung ihrer gesetz- 
lichen Aufgaben hergesteUt werden". 


Begründung 

Der schon in § 6 Abs. 11 angelegten Intention fol- 
gend, muß eine Freistellung von Bestimmungen 
des Gesetzes zugunsten der Sicherheitsbehörden 
nicht nur für Sende- und Empfangsfunkanlagen, 
sondern auch für sonstige Geräte im Sinne des Ge- 
setzes (z.B. Geräte für Observationszwecke) ein- 
geführt werden, zumal diese in der Regel weniger 
elektromagnetische Störungen verursachen. 

Die ergänzende Freistellung ist durch die o.a. For- 
mulierung hinreichend eingegrenzt. 

3. Zum Gesetzentwurf insgesamt 

Elektrische, magnetische und elektromagnetische 
Felder können bei Medizinprodukten Funktions- 
störungen verursachen. Der Bimdesrat ist der 
Auffassung, daß die bestehenden gesetzlichen 
Schutzanforderungen zur Vermeidimg dieser Stö- 
rungen, insbesondere im Niederfrequenzbereich, 
imter dem Aspekt des gesundheitlichen Verbrau- 
cherschutzes nicht ausreichend sind. Der Bundesrat 
bedauert deshalb, daß im vorüegenden Entwurf 
eines Gesetzes über die elektromagnetische Ver- 
trägüchkeit von Geräten dem hierzu notwendigen 
Regelimgsbedarf nicht Rechmmg getragen wird. 

Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung, 
eine gesetzliche Regelung zu schaffen, um die 
Nutzer von Medizinprodukten, insbesondere Trä- 
ger von Herzschrittmachern, vor Störungen durch 
elektrische und magnetische Felder im Nieder- 
frequenzbereich zu schützen. 

4. Zum Gesetzentwurf insgesamt 

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, 
den vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über die 
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten 
- EMVG - dahin gehend zu überprüfen, inwieweit 
durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs 
des Gesetzes gegenüber der Fassung von 1995 
bei gleichzeitiger Bestimmimg der Regulierungs- 
behörde für Telekommunikation und Post als zu- 
ständiger Behörde in VoUzugskompetenzen der 
Länder eingegriffen wird. 

Die Überprüfung soU unter Berücksichtigung fol- 
gender Gesichtspunkte vorgenommen werden: 

a) Die bisherige Verteüung der VoUzugskompe- 
tenzen zwischen Bund und Ländern soU für den 
Bereich der elektromagnetischen Verträglich- 
keit von Geräten beibehalten werden. Geräte, 
deren Inverkehrbringen und Betreiben sich in 
bezug auf die Schutzanforderungen zur elek- 
tromagnetischen Verträglichkeit nach Rechts- 
vorschriften richtet, mit denen andere Richt- 
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linien der Europäischen Gemeinschaften als die 
Richtlinie 89/336/EWG des Rates zur Anglei- 
chimg der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa- 
ten über elektromagnetische Verträglichkeit 
umgesetzt werden imd für die demzufolge 
diese Richtlinie nicht gilt, dürfen - entspre- 
chend dem bisherigen § 1 Abs. 3 EMVG - nicht 
imeingeschränkt dem EMVG und damit der 
Zuständigkeit der Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post unterfallen. 

b) Auch die zusätzliche Erweiterung des Anwen- 
dungsbereichs des EMVG auf den Bereich der 
elektromagnetischen Unverträglichkeit in Zu- 
sammenhang mit der Abstrahlung oder Aus- 
sendung von Nutzfrequenzen darf nicht zu 
einer Zuständigkeit der Regulierungsbehörde 
für Telekommunikation und Post über den 


Bereich der Post und Telekommunikation als 
körperloser Nachrichtenübermittlung hinaus 
führen. 

c) Bundeseigene Verwaltung kommt nur für die 
Bereiche der Post und Telekommunikation in 
Betracht. Durch die umfassende Einbeziehung 
bisher vom EMVG ausgeschlossener Geräte 
und die gleichzeitige Ergänzung um Unver- 
träglichkeiten, die durch Nutzsignale der Ge- 
räte ausgelöst werden, fallen auch andere Be- 
reiche als die der Telekommunikation, z. B. die 
Wechselwirkung von Medizinprodukten unter- 
einander, in die Zuständigkeit der Bundesober- 
behörde. Diese Bereiche sind jedoch nicht vom 
Bund, sondern nach den allgemeinen Grund- 
sätzen zur Länderverwaltung von den Ländern 
zu vollziehen. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung 


Zu Nummer 1 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Sie wird sich entsprechend der Bitte des Bundesrates 
dafür einsetzen, daß auch solche Geräte von den 
EMV-Vorschriften ausgenommen werden, deren 
Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Ver- 
träglichkeit aufgrund anderer produktspezifischer 
Einzelrichtlinien der Europäischen Gemeinschaft 
umzusetzen sind. 

Zu Nummer 2 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weite- 
ren Gesetzgebungsverfahren prüfen. 

Zu Nummer 3 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag entspre- 
chend der Bitte des Bundesrates prüfen. 

Bereits 1997 hat die Bundesregierung das Anliegen 
aufgenommen und auf der Rechtsgrundlage des 
Telekommunikationsgesetzes und der Telekonununi- 
kationszulassimgsverordnung Regelungen für einen 
nach derzeitigem Wissensstand weitestgehenden 
Schutz bereitgestellt. 

Im Rahmen des vorliegenden Gesetzentwurfs sieht 
die Bundesregierung allerdings keine Möglichkeit, 


den Schutz von Personen zu regeln. Der Regelungs- 
bereich dieses Gesetzentwurfs umfaßt ausschließlich 
die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten 
zueinander. 

Zu Nummer 4 

Die Bundesregierung hat die Frage überprüft. In die 
Verwaltungskompetenzen der Bundesländer wird 
durch den Gesetzentwurf nicht eingegriffen. 

Im einzelnen nimmt sie wie folgt Stellung: 

1. Die Bundesregierung stinunt dem Vorschlag zu. 
Auf die Ausführungen in Nummer 1 wird insofern 
verwiesen. 

2. Obwohl Sende- und Empfangsanlagen normge- 
recht betrieben werden, kommt es zu elektroma- 
gnetischen Störungen, Um auch für diesen Kollisi- 
onsfall eine Rechtsgrundlage für eine schlichtende 
und insbesondere im Hinblick auf die Zuständig- 
keiten nach dem siebenten und neunten Teil des 
Telekommunikationsgesetzes vorausschauende 
Tätigkeit der Regulienmgsbehörde für Telekom- 
munikation und Post zu schaffen, war die Abstrah- 
lung und Aussendung von Nutzfrequenzen in den 
Gesetzentwurf aufzunehmen. 

3. Die Bundesregierung verweist auf die Ausführun- 
gen zu Nummer 1 und zu Punkt 2, 
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